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INTRODUCTION 


This Parts Catalogue contains the component parts of the engine mounted on TEMA FORKLIFT TRUCK. 


How to order parts 
When ordering, be sure to specify the model name and serial number (machine number), 
engine type and serial number (engine number) of your machine, as well as the part number 
and desired quantity for each part. The machine serial number (machine number) is 
indicated on the machine name plate, the engine serial number (engine number) is punched 
on the cylinder block. 


Serial number 
(engine number) 
Punching position 


Serial number 
(machine number) 





How to use the Parts Catalogue 


To find a part number after 
understanding the part 
name. 


To find a part number 
after understanding the 


Search the section from 
Contents, find the FIG. 
number of the parts 
number list. 


Search the Contents, find 
the FIG. number of 


Confirm illustration part 
number and machine 
number. 


The part number, shape, 
name and record are 


location of assembly illustration. clear. 





Abbreviations and symbols 


ASSY LOO EX Assembled unit. 

OS), iod isis Oversize. 

US, rasna: Undersize. 

SYG Standard. 

Korene The marketable part set or kit. 

AR NON Quantity required. 

FRONT ----- It is shown that a fan side is the forward. 

t MDT mom mom on Thickness. 

GRD ss... The grade of the tightening allowance between a cylinder body and a liner 


and the grade of the clearance between a liner and a piston are shown. 
For parts replacement procedures, refer to the Shop Manual. 


OG sates Oil clutch specification are shown. 

HCS sri Hi-fan specification are shown. 

UL-DS:****=* UL-DS specification are shown. 

24V(GE)----- The specifications of the large-capacity generator are shown. 


Materals and specifications subject to change without notice. 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 
A oen O FPW? | | B | 2tciass | FD2863; FD25613: FOZSTA, FD28143, FDZSWA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RES Ex = RU ELF 112% fi: RSS 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V åk 1 |INC.1-22 8 etc. 
1 |A-12279-43G05 * | SEAL,OIL sl 1 
2 |A-12298-34N00 * |GASKET,RETAINER 3 ٨ 1 
3 |A-15025-43G01 * |GASKET,OIL PUMP 3 Mh 1 
4 |A-21334-02N00 * JO RING,OIL FILTER Oy 3 
5 |A-21304-34N00 * |GASKET, OIL COOLER 3 My 1 
6 |A-21334-02N00 * |ORING,OIL COOLER Oy 2 
7 |A-11121-63G03 * |GASKET,OIL PAN 3 My 1 
8 |A-15053-80G00 * |GASKET,OIL STRAINER 3 Mh 1 
9 |A-14465-43G20 * | SEAL,RUBBER,FRONT sl 1 
10 |A-14465-43G21 * =| SEAL,RUBBER, FRONT sl 1 
11 |A-13510-40K01 x | SEAL,OIL,FRONT Y 1 
12 |A-13037-54T01 * |GASKET,FRONT PLATE 3 Mh 1 
13 |A-11044-43G01 x |GASKET, HEAD 3 My 1 |GRADE=1 
14 |A-13270-43G03 * |GASKET,ROCKER COVER 3 Mh 1 
15 |A-13268-29N00 * |WASHER,ROCKER COVER Jy 10 
16 | A-11072-34N02 * | GASKET,THERMO HOUSING 3" Aryk 1 
17 | A-14465-43G02 * |SEAL,THERMO HOUSING 3-1 1 
18 |A-11062-34N01 * |GASKET, WATER OUTLET 3 Mh 1 
19 |A-14035-31N00 * |GASKET,INLET MANIFOLD 3 My 1 
20 |A-14036-43G00 * |GASKET,EXHAUST MANIFOLD 3 AJjh 4 
21 |A-16701-R8100 * | GASKET,INJECTION PUMP 3 ٨ 1 
22 |A-21014-34N01 * |GASKET,WATER PUMP 3 My 1 

















FIG. 2 CYLINDER BLOCK 
DM 7857 
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K1 [901 | 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 2 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = AS Ban EFR 112% fi: RSS 
A1 |A-11009-40K01 CYLINDER BLOCK ASSY MAT 077 1 |INC.1-22 
-2003.7 
- |A-11009-40K02 CYLINDER BLOCK ASSY MAT 77 1 |INC.1-22 
2003.8- 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V åk 1 |INC.25,27 8 etc. 
1 |NO PART NO. BLOCK,CYLINDER 717 1 
2 |A-12293-0W800 BOLT kWh 10 |MINEBIA MAKE 
- |A-12293-0W801 BOLT j^ M 10 |HAMANO MAKE 
3 |A-01522-05104 PIN,STRAIGHT E 1 
4 |A-01648-00224 PLUG,WELCH 737 8 
5 |A-01648-00084 PLUG,WELCH 737 9 
6 |A-01648-00154 PLUG,WELCH 777 1 
7 |A-01648-00024 PLUG,WELCH 777 4 
8 |A-13002-43G00 SET,BUSHING,CAM T 9927 tyb 1 |STD 
-2003.7 
- |A-13002-43G05 SET,BUSHING,CAM 2 9927 tyb 1 |STD 
2003.8- 
- |A-13003-43G01 SET,BUSHING,CAM T 9927 tyb 1 |U.S.=0.25mm 
-2003.7 
- |A-13003-43G06 SET,BUSHING,CAM 2 9927 tyb 1 |U.S.=0.25mm 
2003.8- 
- |A-13003-43G02 SET,BUSHING,CAM 2 9927 tyb 1 |U.S.=0.5mm 
-2003.7 
- |A-13003-43G07 SET,BUSHING,CAM 2 9927 tyb 1 |U.S.=0.5mm 
2003.8- 
- |A-13003-43G03 SET,BUSHING,CAM 2 9927 tyb 1 |U.S.=0.75mm 
-2003.7 
- |A-13003-43G08 SET,BUSHING,CAM T 9927 tyb 1 |U.S.=0.75mm 
2003.8- 
9 |A-11012-43G00 LINER,CYLINDER 717 4 |RIKEN MAKE 
- |A-11012-43G10 LINER,CYLINDER 217 4 (KUBOTA MAKE 
- JA-11012-2S000 LINER,CYLINDER 217 4 |TEIKOKU PISTONMAKE 
10 |A-01642-03004 PLUG,SCREW 777 1 
11 |A-01648-00224 PLUG,WELCH 777 2 
12 |A-30412-P5100 DOWEL 4 HIN 2 
13 |A-11013-T9000 PIN,SPRING t 2 
14 |A-01642-03004 PLUG,SCREW 777 1 
15 |A-11019-90002 PLUG 737 1 
16 |A-30412-P5100 DOWEL 3° HIN 2 
17 | A-12313-10600 PIN t 2 
18 |A-08227-08010 STUD AGN 2 
19 |A-15213-43G01 STUD Zayi 1 
20 |A-15075-43G00 BUSHING,OIL PUMP 7» 1 
21 |A-11024-54T00 PLUG,TAPER 777 1 
22 |A-08931-5081A PLUG,TAPER 737 1 
23 |A-12124-43G02 JET,OIL v ryb 4 
24 |A-12123-Z5501 BOLT K Mb 4 
25 |A-12298-34N00 * |GASKET 3 Mh 1 
26 |A-08120-8251E BOLT&WASHER d 47 6 
27 |A-12279-43G05 * |SEAL,OIL -I 1 
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Ad FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 2 
ASS | FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2t class FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
31 class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS FS RD abana th (12% ME: RSE 
28 |A-01642-03004 PLUG,SCREW 737 1 
29 |A-11021-J2000 PLUG,TAPER 777 1 
30 |A-13081-40K00 JET,OIL Y ryb 1 
31 |A-11021-J2000 PLUG,TAPER 777 1 
32 |A-15191-41K01 CONNECTOR 2473 1 














FIG. 3 PISTON & CRANKSHAFT 
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A In the case of exchange of a piston, please order parts after checking the grade number of the 
piston stamped on the cylinder block. 
EX FLOŻBOBŚIYJCZJOYZCZHEAJSNKCUSEAXARLOJL=FILNN= CHER L 
TPERBMEENLTFELN, 









































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 3 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES An = RU ELF 112% fi: RSS 
1 |A-12010-6T005 PISTON & PIN baba y 4 JINC2 
GRADE=1 
- |A-12010-6T015 PISTON 8 PIN Ebay 4 JINC2 
GRADE-2 
2 |A-12032-54T00 RING,SNAP VIT 8 
3 |A-12033-6T011 SET, RING,PISTON 127 tyb 1 
4 |A-12100-0W802 ROD,CONNECTING Byk” 4 |INC.5-7 
5 |A-12109-43G00 BOLT K wk 8 
6 |A-12112-43G00 NUT fih 8 
7 |A-12030-31N00 BUSHING T 99/7 4 
8 |A-12111-2W200 METAL,SHELL KW 8 „STD 
- |A-12117-2W200 METAL,SHELL اا«‎ 8 |U.S.=0.25mm 
- |A-12118-2W200 METAL,SHELL اا«‎ 8 |U.S.=0.5mm 
- |A-12119-2W200 METAL,SHELL اا«‎ 8 |U.S.=0.75mm 
- |A-12120-2W200 METAL,SHELL XAN 8 |U.S.=1.0mm 
9 |A-12200-6T002 CRANK SHAFT 7277782 1 
10 |A-01522-10224 PIN,STRAIGHT t 1 
11 |A-12205-76200 KEY,CRANK 4 2 
12 |A-12309-62503 NUT fih 1 
13 JA-13021-43G01 GEAR,CRANK f T- 1 
14 |A-12207-2W211 SET,METAL,SHELL X4 Mey b 1 |STD 
- |A-12209-2W211 SET,METAL,SHELL DN 1 |U.S.=0.25mm 
- |A-12210-2W211 SET, METAL, SHELL X4 Mey b 1 |U.S.=0.5mm 
- |A-12211-2W211 SET,METAL,SHELL X4 Mey b 1 |U.S.=0.75mm 
- |A-12212-2W211 SET,METAL,SHELL AA b 1 |U.S.=1.0mm 
15 |A-12280-37525 SET,WASHER,THRUST Tyyrtyh 1 |SIZE=a 
t=2.275-2.325mm 
- |A-12280-37526 SET,WASHER,THRUST Tyyrtyh 1 |SIZE=b 
t=2.3-2.35mm 
- |A-12280-37527 SET,WASHER,THRUST yvy 1 |SIZE=c 
t-2.325-2.375mm 
- |A-12280-37528 SET,WASHER,THRUST Tyyrtyh 1 JO.S.-0.2mm 
t=2.475-2.525mm 
- |A-12280-37529 SET,WASHER,THRUST Tyyytyh 1 JO.S.-0.4mm 














t=2.675-2.725mm 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ME: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL ON 1 JA 
INC.2-4,15 & etc. 
1 |A-13034-6K202 CASE,GEAR 5-4 1 JA 
STD,UL-DS,24V(GE) 
1t class 
- |A-13034-41K01 CASE,GEAR ۲-۸ 1 JA 
STD,UL-DS,24V(GE) 
2t,3t class 
- |A-13034-NA002 CASE,GEAR ۲-۸ 1 JA 
OC,HCS 
2 |A-13510-40K01 * | SEAL,OIL Y 1 JA 
3 |A-14465-43G20 * | SEAL,RUBBER -I 1 JA 
4 |A-14465-43G21 * |SEAL,RUBBER sl 1 JA 
5 |A-08120-8451E BOLT&WASHER d ٧47 4 |A 
6 |A-08120-8651E BOLT&WASHER d ٧47 1 JA 
7 |A-08120-8851A BOLT K Wh 1 JA 
8 |A-08915-1381A WASHER Uy 1 JA 
9 |A-08120-8701E BOLT&WASHER d 7 1 JA 
10 |A-16132-43G00 NUT fih 1 JA 
11 JA-11121-38U00 GASKET,LIQUID 3 AT AR |A 
12 [A-13031-5K400 PLATE,FRONT I'b-k 1 JA 
INC.13,14 
1t class 
- |A-13031-41K00 PLATE,FRONT I'b-k 1 JA 
INC.13,14 
2t,3t class 
13 |A-12313-40K00 PIN,DOWEL t 1 JA 
14 |A-16702-76200 BOLT K Wh 3 JA 
15 |A-13037-54T01 * |GASKET 3 AT 1 JA 
16 JA-08120-8161E BOLT&WASHER d ٧47 9 JA 
17 |A-08223-81810 STUD LEDE 2 |A 
18 |A-08911-1081G NUT&WASHER پر(‎ 2 |A 
19 |A-13560-54T00 COVER,DUST HIV - 1 JA 
20 |A-08120-8901A BOLT K Wh 2 |A 
21 |A-08915-1381A WASHER VODA) 2 |A 
22 |A-08120-8161E BOLT&WASHER d ٧47 6 |A 
23 |A-08120-8401E BOLT&WASHER d 47 2 |A 
A1 |A-11925-NA000 PULLEY ASSY,IDLER 7 =P yt 1 JA 
INC.24-33 
A2 JA-23150-43G01 PULLEY ASSY 7 =P yt 1 JA 
INC.24-28 
24 |A-23151-43G00 PULLEY,IDLER 7 1 JA 
25 |A-11915-J5501 COVER,DUST AN - 1 JA 
26 |A-11927-Y7500 SHAFT,CENTER 747b 1 JA 
27 |A-21035-65N00 BEARING N TYI 1 JA 
28 |A-00922-24700 RING,SNAP VIT 1 JA 
29 |A-11926-NA000 BRACKET,PULLEY T Fry 1 JA 
30 |A-11915-J5502 COVER,DUST AN - 1 JA 
31 |A-33023-90000 SPACER INH 1 JA 
32 |A-69763-10G01 SHAFT 747b 1 JA 

















FIG. 4 FRONT COVER (A) 
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FD20C7, FD20T7, FD20W7, 


2tclass | ED2567, FD25T7, FD25W7, 








3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 








1t class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 





2tclass | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 














3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 





FIG. 4 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS An Ss RD ELF (12% ME: RSE 
33 |A-01111-16144 BOLT,ADJUST K Ibh 1 JA 
34 |A-69190-41K01 BRACKET,PUMP T Frk 1 |A 
35 |A-69170-L1400 O RING Oy 2 |A 
36 |A-08120-8301E BOLT&WASHER d 77 1 JA 
37 |A-08121-0501E BOLT&WASHER BMAD YE 2 JA 
38 | A-13014-41K00 GEAR,IDLER 4 T- 1 |A 
39 JA-13016-41KOO SHAFT 747b 1 JA 
40 |A-33379-40K00 BEARING N TYI 1 JA 
41 |A-00922-26200 RING,SNAP OVA 1 JA 
42 |A-01001-20024 O RING Oy 1 JA 
43 |A-01125-00104 BOLT&WASHER d 47 1 JA 
44 |A-13021-40K00 GEAR,IDLER 4 T- 1 JA 
45 |A-33320-40K00 GEAR,OUTPUT 4 T- 1 JA 
46 |A-01011-00074 BEARING N TYI 1 JA 
47 |A-33378-40K00 BEARING N TYI 1 JA 
48 |A-15192-41K01 TUBE,OIL FT" 1 JA 
49 |A-01612-11134 CONNECTOR 2473 1 JA 
50 |A-14065-41K00 STUD GODE 1 |A 
51 |A-11914-41K00 BUSHING 7T 2 |A 
52 |A-01931-00394 SPACER INA 1 JA 
53 |A-08915-4401A WASHER Jy 2 |A 
54 |A-21113-90003 WASHER Jy 1 JA 
55 |A-08911-2401A NUT Fyk 1 JA 
56 |A-13040-09W00 COVER,PLATE AN - 1 JA 
OC,HCS 
57 |A-13039-34N00 GASKET 3 Mh 1 JA 
OC,HCS 
58 |A-08120-61633 BOLT K Wh 1 JA 











OC,HCS 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ME: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL ON 1 JB 
INC.2-4,15 8 etc. 
1 |A-13034-6K202 CASE, GEAR 5-4 1 JB 
1t class 
STD 
- |A-13034-41K01 CASE,GEAR ۲-۸ 1 JB 
2t,3t class 
STD 
- |A-13034-NA002 CASE,GEAR ۲-۸ 1 JB 
OC 
2 |A-13510-40K01 * | SEAL,OIL Y 1 JB 
3 |A-14465-43G20 * | SEAL,RUBBER -I 1 JB 
4 |A-14465-43G21 * |SEAL,RUBBER sl 1 JB 
5 |A-08120-8451E BOLT&WASHER d ٧47 4 |B 
6 |A-08120-8651E BOLT&WASHER d ٧47 1 JB 
7 |A-08120-8851A BOLT K Wh 1 JB 
8 |A-08915-1381A WASHER Uy 1 JB 
9 |A-08120-8701E BOLT&WASHER d 7 1 JB 
10 |A-16132-43G00 NUT Fyk 1 JB 
11 JA-11121-38U00 GASKET,LIQUID 3 AT AR JB 
12 |A-13031-5K400 PLATE,FRONT I'b-k 1 JB 
INC.13,14 
1t class 
- |A-13031-41K00 PLATE,FRONT I'b-k 1 JB 
INC.13,14 
2t,3t class 
13 |A-12313-40K00 PIN,DOWEL t 1 JB 
14 |A-16702-76200 BOLT K Wh 3 |B 
15 |A-13037-54T01 * |GASKET 3 AT 1 JB 
16 JA-08120-8161E BOLT&WASHER d ٧47 9 |B 
17 |A-08223-81810 STUD LEDE 2 |B 
18 |A-08911-1081G NUT&WASHER پر(‎ 2 |B 
19 |A-13560-54T00 COVER,DUST HIV - 1 JB 
20 |A-08120-8901A BOLT K Wh 2 |B 
21 |A-08915-1381A WASHER VODA) 2 |B 
22 |A-08120-8161E BOLT&WASHER d ٧47 6 JB 
23 |A-08120-8401E BOLT&WASHER d 47 2 |B 
A1 |A-11925-NA000 PULLEY ASSY,IDLER 7 =P yt 1 JB 
INC.24-33 
A2 JA-23150-43G01 PULLEV ASSV 7 =P yt 1 JB 
INC.24-28 
24 |A-23151-43G00 PULLEV,IDLER 7 1 JB 
25 |A-11915-J5501 COVER,DUST AN - 1 JB 
26 |A-11927-Y7500 SHAFT,CENTER 2h 1 JB 
27 |A-21035-65N00 BEARING N TYI 1 JB 
28 |A-00922-24700 RING,SNAP OVA 1 JB 
29 |A-11926-NA000 BRACKET,PULLEY T Fry 1 JB 
30 |A-11915-J5502 COVER,DUST AN - 1 JB 
31 |A-33023-90000 SPACER INH 1 JB 
32 |A-69763-10G01 SHAFT 747b 1 JB 
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FD20C7, FD20T7, FD20W7, 


2tclass | ED2567, FD25T7, FD25W7, 








3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 








1t class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 





2tclass | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 














3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 





FIG. 5 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS An Ss RD ELF (12% ME: RSE 
33 |A-01111-16144 BOLT,ADJUST K Ibh 1 JB 
34 |A-69190-41K01 BRACKET,PUMP T Frk 1 |B 
35 |A-69170-L1400 O RING Oy 2 |B 
36 |A-08120-8301E BOLT&WASHER £ ٧77 1 |B 
37 |A-08121-0501E BOLT&WASHER d 717 2 |B 
38 |A-13014-41K00 GEAR,IDLER 4 T- 1 |B 
39 JA-13016-41KOO SHAFT 747b 1 |B 
40 |A-33379-40K00 BEARING N TYI 1 JB 
41 |A-00922-26200 RING,SNAP OVA 1 |B 
42 |A-01001-20024 O RING Oy 1 |B 
43 |A-01125-00104 BOLT&WASHER d 47 1 |B 
44 |A-13021-40K00 GEAR,IDLER 4 T- 1 |B 
45 |A-33320-40K00 GEAR,OUTPUT 4 T- 1 |B 
46 |A-01011-00074 BEARING N TYI 1 JB 
47 |A-33378-40K00 BEARING N TYI 1 JB 
48 |A-15192-41K01 TUBE,OIL FT" 1 |B 
49 |A-01612-11134 CONNECTOR 2473 1 |B 
50 |A-14065-41K00 STUD GODE 1 |B 
51 |A-11914-41K00 BUSHING 7T 2 |B 
52 |A-01931-00394 SPACER INA 1 JB 
53 |A-08915-4401A WASHER Jy 2 |B 
54 |A-21113-90003 WASHER VERA) 1 JB 
55 |A-08911-2401A NUT Fyk 1 JB 
56 |A-13040-09W00 COVER,PLATE AN - 1 |B 
OC 
57 |A-13039-34N00 GASKET 3 Mh 1 |B 
OC 
58 |A-08120-61633 BOLT K Wh 2 |B 
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FIG. 6 OIL PAN (A) 
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Kt | 901 | 
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FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 6 


A |? %855 | FD25C7, FD25T7, FD25W7, | | B | ot class | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 


3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 























3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 











Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% MS! 518 2 E 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL -IN h-t yh 1 JA 
INC.4 & etc. 
1 |A-11110-2T704 PAN,OIL Ny 1 JA 
INC.2,3 
STD,OC,HCS,UL-DS 
- |A-11110-48K02 PAN,OIL Ny 1 JA 
INC.2,3 
24V(GE) 
2 |A-11128-69200 PLUG,DRAIN 777 1 JA 
3 |A-11026-61000 GASKET 3 Mh 1 JA 
4 |A-11121-63G03 * |GASKET 3 Mh 1 JA 
SERVICE PARTS 
5 |A-08120-61228 BOLT&WASHER K 7 24 JA 
6 |A-08912-80610 NUT&WASHER FIRT y? 2 |A 
7 |A-11140-2T700 GAUGE,OIL LEVEL py 1 JA 
STD,OC,HCS,UL-DS 
- |A-11140-54T02 GAUGE, OIL LEVEL rr 1 JA 
24V(GE) 
8 |A-11150-54T00 GUIDE,GAUGE MAN 1 |A 
9 |A-15056-02N00 O RING Oy 1 JA 
10 JA-08931-5121A PLUG 777 1 JA 


24V(GE) 

















FIG. 7 OIL PAN (B) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 7 
هم‎ PPP TOT FUNT. | B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ME! 518 25 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL -IN h-t yh 1 JB 
INC.4 & etc. 
1 |A-11110-02N09 PAN,OIL Ny 1 |B 
INC.2,3 
STD 
- |A-11110-2T704 PAN,OIL Ny 1 |B 
INC.2,3 
OC 
2 |A-11128-69200 PLUG,DRAIN 777 1 JB 
3 |A-11026-61000 GASKET 3 Mh 1 JB 
4 |A-11121-63G03 * |GASKET 3 Mh 1 JB 
SERVICE PARTS 
5 |A-08120-61228 BOLT&WASHER d 7 24 |B 
6 |A-08912-80610 NUT&WASHER FIRT y? 2 |B 
7 |A-11140-02NO1 GAUGE, OIL LEVEL py 1 JB 
STD 
- |A-11140-2T700 GAUGE,OIL LEVEL rr 1 JB 
OC 
8 |A-11150-54T00 GUIDE,GAUGE MAN 1 |B 
9 |A-15056-02N00 O RING Oy 1 JB 

















FIG. 8 FLYWHEEL & CRANK PULLEY (A) 
174541187777 -) 
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AUTOMATIC TRANSMISSION 









































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 8 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (812% ff: RSE 
1 |A-12304-41K01 PULLEY, CRANK 7°-) 1 JA 
STD,24V(GE) 
- |A-12304-6K200 PULLEY,CRANK 7°-) 1 JA 
OC,HCS,UL-DS 
2 |A-12310-NA000 FLYWHEEL TIKAN 1 JA 
INC.3 
STD,HCS,UL-DS,24V(GE) 
MANUAL T/M 
- |A-12310-NA002 FLYWHEEL TIKAN 1 JA 
INC.3 
OC 
MANUAL T/M 
- |A-12331-40K00 PLATE,DRIVE 7 V-h 1 JA 
AUTOMATIC T/M 
3 |A-12312-L1800 GEAR,RING 4 T- 1 JA 
MANUAL T/M 
4 |A-12313-10600 PIN,DOWEL t 2 |A 
MANUAL T/M 
5 |A-12316-L2001 BOLT K Ibh 6 |A 
MANUAL T/M 
- |A-12315-2W200 BOLT K Wh 6 |A 
AUTOMATIC T/M 
6 |A-21170-69900 BEARING N TYI 1 JA 
MANUAL T/M 
7 |A-12330-40K00 PILOT,CONVERTER N {yb 1 JA 
AUTOMATIC T/M 
8 |A-12333-02N01 PLATE,ADAPTER JVK 1 JA 
AUTOMATIC T/M 
9 |A-12333-40K20 SPACER,CRANK INA 1 JA 
OC 
MANUAL T/M 
10 |A-30412-40K20 O RING Oy 1 |A 
OC 
MANUAL T/M 

















FIG. 9 FLYWHEEL & CRANK PULLEY (B) 
174541187777 -) 























FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 9 


A |? %855 | FD25C7, FD25T7, FD25W7, | | B | ot class | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
































3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (12% fi: FHSS 
1 |A-12304-41K01 PULLEY,CRANK 7-U 1 |B 
STD 
- |A-12304-6K200 PULLEY,CRANK 7°-) 1 |B 
OC 
2 |A-12310-NA000 FLYWHEEL TIKAN 1 JB 
INC.3 
STD 
- |A-12310-NA002 FLYWHEEL TIKAN 1 JB 
INC.3 
OC 
3 |A-12312-L1800 GEAR,RING 4 T- 1 |B 
4 |A-12313-10600 PIN,DOWEL t 2 |B 
5 |A-12316-L2001 BOLT K Ibh 6 JB 
6 |A-21170-69900 BEARING N TYI 1 |B 
7 |A-12333-40K20 SPACER,CRANK AN -4 1 |B 
OC 
8 |A-30412-40K20 O RING Oy 1 JB 

















FIG. 10 FLYWHEEL HOUSING (A) 
73444 - Mv)" 17 















































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 0 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES EKS AS ELF (812% fi: RSS 
1 JA-12320-40K01 HOUSING,FLYWHEEL Ny E 1 JA 
STD,HCS,UL-DS,24V(GE) 
- |A-12320-NA000 HOUSING,FLYWHEEL Ny VE 1 |A 
OC 
2 |A-08121-0301E BOLT&WASHER £ 47 4 |A 
STD,HCS,UL-DS,24V(GE) 
- |A-30412-K7320 BOLT K Wh 4 JA 
OC 
3 |A-12313-L1122 PIN,DOWEL E 2 |A 
4 |A-30430-90013 GUSSET h tyh 2 |A 
5 |A-01931-00134 SPACER AN -4 4 |A 
6 |A-08121-0451E BOLT&WASHER d 47 4 |A 
7 |A-08121-0001A BOLT kWh 2 |A 
8 |A-08915-1401A WASHER Jy 2 |A 
9 |A-12323-L1122 SEAL,OIL y 1 JA 
OC 
10 JA-12325-L1122 CAP,RUBBER švy 1 JA 
OC 
11 JA-12322-K7320 SEAL 3-1 4 JA 
OC 
12 |A-08915-3401A WASHER Jy 4 JA 
OC 
13 |A-08915-4401A WASHER Jy 4 |A 

















FIG. 11 FLYWHEEL HOUSING (B) 
73444 - Mv)" 7 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 1 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES EKS AS ELF (12% fiż: RSS 
1 JA-12320-40K01 HOUSING,FLYWHEEL Ny E 1 |B 
STD 
- |A-12320-NA000 HOUSING,FLYWHEEL Ny VE 1 |B 
OC 
2 |A-08121-0301E BOLT&WASHER £ 47 4 |B 
STD 
A-30412-K7320 BOLT K Wh 4 |B 
OC 
3 |A-12313-L1122 PIN,DOWEL E 2 |B 
4 |A-30430-90013 GUSSET h tyh 2 |B 
5 |A-01931-00134 SPACER AN -4 4 |B 
6 |A-08121-0451E BOLT&WASHER d 7 4 |B 
7 |A-08121-0001A BOLT K wk 2 |B 
8 |A-08915-1401A WASHER Jy 2 |B 
9 |A-12323-L1122 SEAL,OIL y 1 JB 
OC 
10 JA-12325-L1122 CAP,RUBBER ży” 1 JB 
OC 
11 JA-12322-K7320 SEAL 3-1 4 |B 
OC 
12 |A-08915-3401A WASHER Jy 4 |B 
OC 
13 |A-08915-4401A WASHER Jy 4 |B 

















FIG.12 CYLINDER HEAD (A) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 2 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% fi: RSS 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V h-t yh 1 JA 
INC.12,29,31 & etc. 
1 |A-11039-40K02 HEAD,CYLINDER Ny 1 JA 
INC.2-11 
2 |A-11098-45N00 SEAT,VALVE,INLET )سلا‎ 4 |A 
3 |A-11099-45N00 SEAT,VALVE,EXHAUST V 4 |A 
STD 
- |A-11099-45N10 SEAT,VALVE,EXHAUST سلا‎ 4 |A 
O.S.20.2mm 
- |A-11099-45N1 1 SEAT, VALVE,EXHAUST V 4 |A 
O.S.=0.4mm 
4 |A-13212-54T01 GUIDE, VALVE MAN 8 |A 
5 |A-11076-40K01 CHAMBER FAN 4 JA 
6 |A-01648-00024 PLUG,WELCH FID 7 JA 
7 |A-01648-00044 PLUG, WELCH VT 2 JA 
8 | A-00931-20800 PLUG,TAPER 777 3 JA 
9 |A-00933-20650 PLUG,TAPER 777 2 JA 
10 |A-16650-43G01 SUPPORT,NOZZLE HP 4 |A 
11 |A-16625-43G02 WASHER VERA) 4 JA 
12 |A-11044-43G01 * |GASKET 3 My 1 JA 
GRADE=1 
- |A-11044-43G02 * |GASKET 3 Mh 1 JA 
GRADE=2 
- |A-11044-43G03 * |GASKET 3 Mh 1 JA 
GRADE=3 
13 |A-11056-09D61 BOLT kWh 18 |A 
14 |A-08223-82210 STUD ARUM. 1 JA 
15 |A-08227-03040 STUD Xak 8 |A 
16 |A-08223-82810 STUD Ażil 1 JA 
17 |A-11715-40K00 ADJUST, GENERATOR PY KAR 1 JA 
18 |A-08171-0201A BOLT K Wh 2 |A 
19 |A-08915-1401A WASHER Jy 2 |A 
20 | A-10006-43G00 SLINGER,REAR AJ 1 JA 
21 |A-081B0-8201A BOLT&WASHER £ ٧47 2 |A 
22 |A-11810-43G00 BREATHER 771-47 1 JA 
23 |A-11033-43G03 GASKET 3 Mh 1 JA 
24 |A-08120-62028 BOLT&WASHER d 47 3 JA 
25 |A-11826-40K00 HOSE,BLOWBY j-4 1 JA 
26 |A-22316-T8203 CLIP 7957" 1 JA 
27 |A-01558-00124 CLIP 797 1 JA 
28 |A-13265-02N02 COVER,ROCKER AN - 1 JA 
29 |A-13270-43G03 * |GASKET 3 My 1 JA 
30 |A-13268-D0104 TRAY bv- 10 JA 
31 |A-13268-29N00 * |WASHER,SEAL Jy 10 |A 
32 | A-13224-0W800 SCREW8WASHER 27118737 10 |A 
33 JA-15255-D5502 CAP,FILLER ży” 1 JA 
INC.34 
34 |A-15270-D0103 GASKET 3 Mh 1 JA 
35 |A-11065-63G00 PLUG,GLOW 777 4 JA 
STD,OC,HCS,UL-DS 

















FIG.12 CYLINDER HEAD (A) 
7U73 ^y 
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FD20C7, FD20T7, FD20W7, 


1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 
































FIG. 12 








210866 | FD2507, FD25T7, FD25W7, | | B | ot مهه‎ | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Solas 1FD30C3 ED30T3 FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS An Ss RD ELF (12% i: SE 
35 |A-11065-10T01 PLUG,GLOW 737 4 |A 
24V(GE) 
36 |A-11086-43G00 PLATE,GLOW 7° V-k 1 JA 
37 |A-11066-0W800 NUT fih A JA 
38 JA-08915-13410 WASHER 737* 4 |A 














FIG. 13 CYLINDER HEAD (B) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 3 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ff: FHSS 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V h-t yh 1 JB 
INC.12,29,31 & etc. 
1 |A-11039-40K02 HEAD,CYLINDER Ny 1 JB 
INC.2-11 
2 |A-11098-45N00 SEAT,VALVE,INLET )سلا‎ 4 |B 
3 |A-11099-45N00 SEAT,VALVE,EXHAUST V 4 |B 
STD 
- |A-11099-45N10 SEAT,VALVE,EXHAUST سلا‎ 4 |B 
O.S.20.2mm 
- |A-11099-45N1 1 SEAT, VALVE,EXHAUST V 4 |B 
O.S.20.4mm 
4 |A-13212-54T01 GUIDE,VALVE MAN 8 |B 
5 |A-11076-40K01 CHAMBER FAN 4 |B 
6 |A-01648-00024 PLUG,WELCH FID 7 JB 
7 |A-01648-00044 PLUG, WELCH VT 2 |B 
8 |A-00931-20800 PLUG,TAPER 777 3 |B 
9 |A-00933-20650 PLUG,TAPER 777 2 |B 
10 |A-16650-43G01 SUPPORT,NOZZLE HP 4 |B 
11 |A-16625-43G02 WASHER VERA) 4 |B 
12 |A-11044-43G01 * |GASKET 3 My 1 JB 
GRADE-1 
- |A-11044-43G02 * |GASKET 3 Mh 1 JB 
GRADE-2 
- |A-11044-43G03 * |GASKET 3 Mh 1 JB 
GRADE-3 
13 |A-11056-09D61 BOLT kWh 18 |B 
14 |A-08223-82210 STUD ARUM. 1 JB 
15 |A-08227-03040 STUD Xak 8 |B 
16 |A-08223-82810 STUD Ażil 1 JB 
17 |A-11715-40K00 ADJUST, GENERATOR PY KAR 1 JB 
18 JA-08171-0201A BOLT K wk 2 |B 
19 |A-08915-1401A WASHER Jy 2 |B 
20 | A-10006-43G00 SLINGER,REAR AJ 1 JB 
21 |A-081B0-8201A BOLT&WASHER £ ٧47 2 |B 
22 |A-11810-43G00 BREATHER 771-47 1 |B 
23 |A-11033-43G03 GASKET 3 Mh 1 JB 
24 |A-08120-62028 BOLT&WASHER d 47 3 |B 
25 |A-11826-40K00 HOSE,BLOWBY j-4 1 JB 
26 |A-22316-T8203 CLIP 7957" 1 JB 
27 |A-01558-00124 CLIP 797 1 JB 
28 |A-13265-02N02 COVER,ROCKER AN - 1 JB 
29 |A-13270-43G03 * |GASKET 3 My 1 JB 
30 |A-13268-D0104 TRAY bv- 10 |B 
31 |A-13268-29N00 * |WASHER,SEAL Jy 10 |B 
32 | A-13224-0W800 SCREW8WASHER 27118737 10 |B 
33 JA-15255-D5502 CAP,FILLER ży” 1 JB 
INC.34 
34 |A-15270-D0103 GASKET 3 My 1 JB 
35 |A-11065-63G00 PLUG, GLOW 777 4 |B 
36 |A-11086-43G00 PLATE,GLOW 7°U-b 1 |B 

















FIG. 13 CYLINDER HEAD (B) 
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s" FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 3 
FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2tclass FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
St class, | FDS0G7, FD3OTZ, FDSOWZ; 3t class |FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS Ea د‎ RD Ean EF (12% ME: RSE 
37 |A-11066-0W800 NUT fih 4 JB 
38 JA-08915-13410 WASHER Ty 4 JB 














FIG. 14 VALVE MECHANISM 
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FIG. 14 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane 5 "05 ELF (812% fiż: RSS 
1 |A-13001-54T03 CAMSHAFT Davy 7h 1 
2 |A-13010-06J00 PLATE,LOCATING JVK 1 
3 |A-08120-61628 BOLT&WASHER d 47 2 
4 |A-13024-0T600 GEAR +t- 1 
5 |A-00926-41600 KEY,WOODRUFF 4 1 
6 |A-13030-37500 WASHER Jy 1 
7 |A-08051-0501A BOLT&WASHER d 47 1 
8 |A-13016-54T00 SHAFT JIN 1 
9 |A-13012-54T00 GEAR,IDLER f't- 1 |INC.10 
10 |A-13015-43G01 BUSHING 7 1 
11 |A-13011-43G00 PLATE JVK 1 
12 | A-08170-8501A BOLT K Wh 2 
13 |A-08915-1381A WASHER Jy 2 
14 | A-13201-43G01 VALVE,INLET NIT 4 
15 JA-13202-43G01 VALVE,EXHAUST NIT 4 
16 JA-13203-90010 SPRING,VALVE AZ 8 
17 |A-13207-V1700 SEAL,VALVE STEM 3-1 8 
18 |A-13208-25500 COLLAR,SPLIT 37- 16 
19 |A-13209-43G01 RETAINER 17-7 8 
20 |A-13252-43G02 SHAFT,ROCKER JIN 1 
21 |A-13222-43G00 BRACKET,ROCKER T 3h 4 
22 |A-13223-43G01 BRACKET,ROCKER 77۲ 2 
23 |A-081A0-6161A BOLT&WASHER d MATT 2 
24 |A-13256-43G01 SPRING AZ 3 
25 |A-13256-43G02 SPRING AZ 1 
26 |A-13255-43G00 SPRING AZ 1 
27 |A-13257-63G01 ROCKER Ay 4 
28 |A-13258-63G01 ROCKER Ay 4 
29 |A-13234-43G01 SCREW,ADJUST AM 8 
30 | A-01225-00112 NUT fih 8 
31 |A-13297-43G00 WASHER Jy 8 
32 |A-08120-8601F BOLT&WASHER d 7 12 
33 |A-13238-43G00 PUSH ROD 7 97209" 8 
34 |A-13231-54T02 LIFTER,VALVE 173 8 

















FIG.15 AIR INTAKE MANIFOLD 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 5 
A FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2tclass FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RES Band ECS Ban Ef 112% ff: RSS 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V åk 1 |INC.2 8 etc. 
1 |A-14003-41K01 MANIFOLD, AIR INTAKE VZ- 1 
2 |A-14035-31N00 * |GASKET 3 Mh 1 
3 |A-08120-8251E BOLT&WASHER K 7 6 
4 |A-08911-1081G NUT&WASHER ToU y? 2 

















FIG. 16 EXHAUST MANIFOLD (A) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 6 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 

3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ff: FHSS 

901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL Ż-N -Wy 1 JA 
INC.2 8 etc. 

1 |A-14004-41K00 MANIFOLD,EXHAUST 15-7 1 JA 

2 |A-14036-43G00 * |GASKET 3 Mh 4 |A 

3 |A-01151-01004 STUD AB. 2 |A 

4 |A-08911-6401A NUT fih 8 JA 

5 |A-14038-96000 WASHER Jy 8 |A 

















EXHAUST MANIFOLD (B) 
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FIG. 17 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 7 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 

3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 31 class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ff: RSS 

901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL Ż-N -Wy 1 JB 
INC.2 & etc. 

1 |A-14004-NA000 MANIFOLD,EXHAUST 15-7 1 JB 

2 |A-14036-43G00 * |GASKET 3 Mh 4 |B 

3 |A-08227-02510 STUD AB. 2 |B 

4 |A-08911-6401A NUT fih 8 |B 

5 |A-14038-96000 WASHER Jy 8 |B 

















FIG. 18 OIL PUMP 8 OIL FILTER (A) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 8 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% fi: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V 1-1 F 1 JA 
INC.2,5,13 & etc. 
1 |A-15010-43G06 PUMP,OIL KIT 1 JA 
2 |A-15025-43G01 * =| GASKET 3 Mh 1 JA 
3 |A-08120-8201E BOLT&WASHER K ؛‎ ٧47 5 JA 
4 |A-15050-2T701 STRAINER,OIL Abv-f 1 JA 
STD,OC,HCS,UL-DS 
- |A-15050-54T04 STRAINER,OIL Abv-f 1 JA 
24V(GE) 
5 |A-15053-80G00 * =| GASKET 3 Mh 1 JA 
6 |A-08120-8201E BOLT&WASHER K 47 2 JA 
7 |A-08120-8161E BOLT&WASHER d 47 1 JA 
8 |A-15238-25600 BRACKET,FILTER T 773b 1 JA 
INC.9-12 
9 |A-15132-43G01 VALVE NIT 1 JA 
10 JA-15133-06J01 SPRING,VALVE AZ 1 JA 
11 |A-05412-1800P WASHER,SEAL Jy 1 JA 
12 | A-15134-43G01 CAP,VALVE ży” 1 JA 
13 |A-21334-02N00 * |ORING Oy 3 JA 
14 |A-08120-8451E BOLT&WASHER K 7 3 JA 
15 |A-08120-8201E BOLT&WASHER K ٧47 4 JA 
16 |A-15208-43G00 CARTRIDGE,OIL -My 1 JA 
17 | A-08931-5021A PLUG,TAPER 777 1 JA 

















FIG. 19 OIL PUMP 8 OIL FILTER (B) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 1 9 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ME: RSS 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V 1-1 F 1 JB 
INC.2,5,13 & etc. 
1 |A-15010-43G06 PUMP,OIL KIT 1 JB 
2 |A-15025-43G01 * |GASKET 3 Mh 1 JB 
3 |A-08120-8201E BOLT&WASHER d ؛‎ ٧47 5 |B 
4 |A-15050-02N01 STRAINER,OIL Abv-f 1 JB 
STD 
- |A-15050-2T701 STRAINER,OIL Abv-f 1 JB 
OC 
5 |A-15053-80G00 * |GASKET 3 My 1 JB 
6 |A-08120-8201E BOLT&WASHER d ٧47 2 |B 
7 |A-08120-8161E BOLT&WASHER K 47 1 |B 
8 |A-15238-25600 BRACKET,FILTER T Frk 1 JB 
INC.9-12 
9 |A-15132-43G01 VALVE NIT 1 JB 
10 JA-15133-06J01 SPRING,VALVE AZ 1 JB 
11 |A-05412-1800P WASHER,SEAL Jy 1 JB 
12 JA-15134-43G01 CAP,VALVE ży” 1 JB 
13 |A-21334-02N00 * |ORING Oy 3 |B 
14 |A-08120-8451E BOLT&WASHER K ٧47 3 |B 
15 |A-08120-8201E BOLT&WASHER K 47 4 |B 
16 |A-15208-43G00 CARTRIDGE,OIL -My 1 JB 
17 |A-08931-5021A PLUG,TAPER 777 1 |B 

















FIG. 20 OIL COOLER 
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FIG. 20 








A B | case | L b POZNA FREMME 
3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mats RD 112% (RZ | ESE 
A |A-21305-54T02 OIL COOLER ASSY 2117-2717 1 |INC.1-10 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V åk 1 |INC.11,12 8 etc. 
1 |A-21320-31N00 HOUSING Ny VE 1 JINC.2-7 
2 |A-15300-76200 VALVE,SHORT NW 1 
3 |A-15133-54T00 SPRING AZ 1 
4 |A-15304-61501 GASKET 3 My 2 
5 |A-15303-61503 PLUG 777 2 
6 |A-15280-90001 VALVE NIT 1 
7 |A-15243-31N00 SPRING Ay 1 
8 |A-21334-05D04 GASKET 3 My 2 
9 |A-08911-1081G NUT&WASHER ToU y? 4 
10 |A-21355-54T00 ELEMENT, COOLER IVAYh 1 
11 |A-21304-34N00 * |GASKET 3 ٨ 1 
12 |A-21334-02N00 * |ORING Oy 2 
13 |A-08120-8251E BOLT&WASHER d ٧47 10 
14 |A-08120-8451E BOLT&WASHER d 47 1 
15 |A-25240-25500 SWITCH,OIL PRESS. My 1 

















FIG. 21 COOLING FAN (A) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 21 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% (RS : RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT, OVERHAUL J-V h-t yh 1 JA 
INC.2 & etc. 
1 |A-21010-40K05 PUMP,WATER KIT 1 JA 
2 |A-21014-34N01 * |GASKET 3 Mh 1 JA 
3 |A-08918-1401A NUT&WASHER Tykayvy 2 JA 
4 |A-08120-8201E BOLT&WASHER £ 7 5 JA 
5 |A-11720-41K05 V BELT,GENERATOR VA wk 1 JA 
STD,UL-DS,24V(GE) 
- |A-11720-NA003 V BELT,GENERATOR VA wk 1 JA 
OC,HCS 
6 |A-11720-NA000 V BELT,FAN VA" Wh 1 JA 
STD,24V(GE) 
- |A-11720-NA002 V BELT,FAN VA" Ik 1 JA 
OC,HCS,UL-DS 
7 |A-21060-90073 FAN,COOLING 777 1 JA 
8 |A-21051-44G00 PULLEY 7- 1 |A:-772198 
A-21051-NA00A PULLEY 7°-) 1 |A:772199- 
9 |A-21064-31W00 SPACER IN 1 |A:-772198 
- |A-21064-NA00A SPACER INH 1 |A:772199- 
10 |A-08170-66510 BOLT K Ibh 4 |A 
11 |A-08915-33610 WASHER Jy 4 |A 
12 | A-08915-43610 WASHER Jy 4 |A 
A |A-21046-NA000 BRACKET ASSY,FAN T FrykPyt 1 JA 
INC.13-20 
13 |A-21114-NA000 BRACKET T rak 1 JA 
14 |A-21048-NA000 SHAFT 747b 1 JA 
15 |A-21054-NA000 HUB NT 1 JA 
16 |A-21035-51H00 BEARING N TYI 2 |A 
17 |A-00922-25200 RING,SNAP OVA 1 JA 
18 |A-00922-12000 RING,SNAP VIT 1 JA 
19 |A-08911-2441A NUT fih 1 JA 
20 |A-08915-1441A WASHER Jy 1 JA 
21 |A-08120-8251E BOLT&WASHER d 7 4 |A 

















FIG. 22 COOLING FAN (B) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 22 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ff: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT, OVERHAUL J-V h-t yh 1 JB 
INC.2 & etc. 
1 |A-21010-40K05 PUMP, WATER KIT 1 JB 
2 |A-21014-34N01 * |GASKET 3 Mh 1 JB 
3 |A-08918-1401A NUT&WASHER Tykayvy 2 |B 
4 |A-08120-8201E BOLT&WASHER £ 7 5 |B 
5 |A-11720-41K05 V BELT,GENERATOR VA wk 1 JB 
STD 
- |A-11720-NA003 V BELT, GENERATOR VA wk 1 JB 
OC 
6 |A-11720-NA000 V BELT,FAN VA“ Ik 1 |B 
STD 
- |A-11720-NA002 V BELT,FAN VA" Ik 1 |B 
OC 
7 |A-21060-90073 FAN,COOLING 777 1 JB 
8 |A-21051-44G00 PULLEY 7°-) 1 |B:-772198 
A-21051-NA00A PULLEY 7°-) 1 |B:772199- 
9 |A-21064-31W00 SPACER IN 1 |B:-772198 
- |A-21064-NA00A SPACER AN + 1 |B:772199- 
10 |A-08170-66510 BOLT K Wh 4 |B 
11 |A-08915-33610 WASHER Jy 4 |B 
12 |A-08915-43610 WASHER Jy 4 |B 
A |A-21046-NA000 BRACKET ASSY,FAN I MP to 1 JB 
INC.13-20 
13 |A-21114-NA000 BRACKET T rk 1 JB 
14 |A-21048-NA000 SHAFT AS 1 JB 
15 |A-21054-NA000 HUB NT 1 JB 
16 |A-21035-51H00 BEARING N TYI 2 |B 
17 |A-00922-25200 RING,SNAP OVA 1 JB 
18 |A-00922-12000 RING,SNAP OVA 1 JB 
19 |A-08911-2441A NUT Fyk 1 JB 
20 |A-08915-1441A WASHER Jy 1 JB 
21 |A-08120-8251E BOLT&WASHER £ 7 4 |B 
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11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 














FIG. 23 








A B |atdass | ED2503, FD2S013, FDzsTa, FD25T13, FD25Wa' 
3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RES EKS RU ELA 112% fi: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT, OVERHAUL J-V åk 1 |INC.2,3,12 8 etc. 
1 |A-11061-NA003 HOUSING,THERMOSTAT NI VE 1 
2 |A-11072-34N02 * =| GASKET 3 My 1 
3 |A-14465-43G02 * | SEAL,RUBBER Y) 1 
4 |A-08120-8901A BOLT K Wh 1 
5 |A-08120-8751A BOLT K Ibh 1 
6 |A-08915-1381A WASHER Jy 2 
7 |A-08120-8251E BOLT&WASHER d ٧47 3 
8 |A-11021-J2000 PLUG,TAPER 777 2 
9 |A-22630-10G00 SENSOR,WATER THERMO ty 1 
10 |A-16794-10G00 GASKET 3 Mh 1 
11 |A-11060-43G00 OUTLET,WATER Fh 1 
12 |A-11062-34N01 * =| GASKET 3 My 1 
13 |A-08120-8031A BOLT K Wh 1 
14 |A-08915-1381A WASHER Jy 1 
15 | A-08120-8251E BOLT&WASHER d 47 2 
16 |A-25080-89903 GAUGE,WATER THERMO py 1 
17 |A-21200-05D02 THERMOSTAT SIS 1 |82C 

















FIG. 24 FUEL PIPING 
7i-IMY (E 29 


KIT 
Ki 


INJECTION PUMP INNER PARTS 






CYLINDER HEAD 


INJECTION PUMP 








A 


2t class 


FD20C7, FD20T7, FD20W7, 
FD25C7, FD25T7, FD25W7, 











3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 








11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 





2tclass | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 








3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 





FIG. 24 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EELA 112% MS! RSE 
901 |A-16600-43G23 K1 |KIT,NOZZLE JA Wyb 4 |INC.1-3 
1 |A-16600-43G03 * |NOZZLE 8 HOLDER JA W&W" 4 |SEE FIG.25 
2 |A-16625-43G00 * |WASHER Jy 4 
3 | A-16626-43G00 * |GASKET 3 Mh 4 
4 |A-16680-40K00 TUBE,NO.1 11-7 1 
5 |A-16681-40K00 TUBE,NO.2 11-7 1 
6 |A-16682-40K00 TUBE,NO.3 FT" 1 
7 |A-16683-40K00 TUBE,NO.4 11-7 1 
8 |A-16696-43G01 SUPPORT,TUBE Vi -=h 1 
9 |A-16697-21N00 SUPPORT, TUBE Vi —h 1 
10 |A-16698-43G01 SUPPORT,TUBE Yi -h 2 
11 |A-16699-43G00 SUPPORT,TUBE =P 2 
12 |A-08120-62528 BOLT&WASHER d 7 4 
13 JA-16670-43G00 TUBE FT" 1 
14 |A-16627-43G00 GASKET 3 My 4 
15 |A-16666-43G00 NUT fih 4 
16 |A-16678-43G01 CONNECTOR 2473 1 
17 |A-16794-10G00 GASKET 3 Mh 2 
18 |A-16445-2S000 HOSE 4-4 1 9 
19 |A-01558-00111 CLAMP,HOSE 7277 2 
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FIG. 25 








Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF 112% fi: RSE 
A |A-16600-43G03 NOZZLE & HOLDER ASSY OD 4  |NC.1-7 
1 |A-16610-43G01 HOLDER jM 4 |INC.2-6 
2 |A-16612-43G00 PUSH ROD 7 97209" 4 
3 |A-16615-43G00 SPRING A2 4 
4 |A-16613-43G00 SHIM yh AR |t=0.10mm 
- |A-16613-43G01 SHIM YA AR |t=0.20mm 
- |A-16613-43G02 SHIM YA AR |t=0.30mm 
A-16613-43G03 SHIM yh AR |t=0.40mm 
- |A-16613-43G04 SHIM YA AR jt-0.50mm 
- |A-16613-43G05 SHIM YA AR |t=0.52mm 
- |A-16613-43G06 SHIM YA AR |t=0.54mm 
A-16613-43G07 SHIM yh AR |t=0.56mm 
- |A-16613-43G08 SHIM YA AR jt-0.58mm 
- |A-16613-43G09 SHIM YA AR |t=0.80mm 
5 |A-16616-43G00 PIECE,DISTANCE ŁA 4 
6 |A-16629-43G01 NUT fih 4 
7 |A-16620-43G02 NOZZLE JAN 4 

















FIG.26 FUEL INJECTION PUMP(FITTING PARTS) (A) 
Ja-IMYY 197378 77 (7497477 WN -V) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 26 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% ME! 518 25 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL Ż-N h-t yh 1 JA 
INC.6 & etc. 
1 |A-16700-40K11 INJECTION PUMP 129 E v7 1 |A:-732742 
STD 
SEE FIG.28 & FIG.29 
- |A-16700-NA002 INJECTION PUMP 129 r77a75 77° 1 |A:732743- 
STD,OC 
SEE FIG.28A & FIG.29A 
- |A-16700-0K701 PUMP,INJECTION KIT 1 JA 
INC.17-19 
HCS,UL-DS 
- |A-16700-40K08 PUMP,INJECTION KIT 1 JA 
24V(GE) 
2 |A-08918-2081A NUT&WASHER ToU y? 3 JA 
3 |A-01211-01054 NUT Fyk 1 JA 
4 |A-08915-1421A WASHER Jy 1 JA 
5 |A-16742-37501 KEY,WOODRUFF 4 1 JA 
6 |A-16701-R8100 * |GASKET 3 Mh 1 JA 
7 |A-16811-54T00 BRACKET,PUMP T Fry 1 JA 
8 |A-08121-0901A BOLT K Mb 1 JA 
9 |A-08915-1401A WASHER VERA) 1 JA 
10 |A-16814-43G01 SUPPORT,PUMP Hi» 1 JA 
11 |A-08121-0201E BOLT&WASHER K ٧47 2 JA 
12 |A-08121-0301E BOLT&WASHER K 47 1 JA 
13 |A-16420-43G00 WASHER Jy 1 JA 
14 |A-08121-0701E BOLT&WASHER d 7 1 |A 
15 |A-19270-35V10 CAP,STOPPER švy 1 JA 
16 | A-16735-40K00 GEAR,DRIVE 4 T- 1 JA 
17 |A-19270-0K702 + |TAMPER a, 1 JA 
HCS,UL-DS 
18 |A-19270-0K703 + |TAMPER a, 1 JA 
HCS,UL-DS 
19 JA-19270-0K704 + |TAMPER a, 1 JA 
HCS,UL-DS 

















FIG. 27 FUEL INJECTION PUMP(FITTING PARTS) (B) 
(12-5177 197378 77 (7497477 WN -V) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 27 
ام‎ remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mates RU ELF 112% fi: RSE 
901 |A-10101-29826 K1 |KIT,OVERHAUL J-V åk 1 JB 
INC.6 & etc. 
1 |A-16700-40K11 INJECTION PUMP 129 E v7 1 |B:-732742 
STD 
SEE FIG.28 & FIG.29 
- |A-16700-NA002 INJECTION PUMP 129 r77a75 77° 1 |B:732743- 
STD,OC 
SEE FIG.28A & FIG.29A 
2 |A-08918-2081A NUT&WASHER FIRT y? 3 |B 
3 |A-01211-01054 NUT Ty 1 JB 
4 |A-08915-1421A WASHER VODA) 1 JB 
5 |A-16742-37501 KEY,WOODRUFF X- 1 |B 
6 |A-16701-R8100 * |GASKET 3 My 1 JB 
7 |A-16811-54T00 BRACKET,PUMP T 773b 1 JB 
8 |A-08121-0901A BOLT K Wh 1 JB 
9 |A-08915-1401A WASHER Jy 1 JB 
10 JA-16814-43G01 SUPPORT,PUMP Yk -h 1 |B 
11 |A-08121-0201E BOLT&WASHER d 7 2 |B 
12 |A-08121-0301E BOLT&WASHER d 47 1 |B 
13 |A-16420-43G00 WASHER Jy 1 JB 
14 JA-08121-0701E BOLT&WASHER d 47 1 |B 
15 |A-19270-35V10 CAP,STOPPER 47" 1 JB 
16 |A-16735-40K00 GEAR,DRIVE 4 T- 1 |B 

















FIG. 28 FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2)(FOR STD)(-732742) 
71-IM Y 197376 VT AH -9)(STD FA) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 28 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (12% fi: RSS 
A1 |A-16700-40K11 INJECTION PUMP ASSY 129 r77a75 77° 1 |INC.1-27 8 etc. 
Pyty 
A2 | A-146822-0220 COVER ASSY AN -yyt» 1 |INC.1-27 
1 |A-146805-2120 COVER,GOVERNOR aN - 1 
2 | A-146515-0320 SHAFT,CONTROL PAD 1 
3 |A-146600-0100 O RING Oy 1 
4 |A-139310-0200 WASHER Jy 2 
5 |A-146530-0000 LEVER UN - AR 
- |A-146530-0100 LEVER UN - AR 
6 |A-014110-6440 WASHER VI 2 
7 |A-013020-6040 NUT Fyk 1 
8 |A-146515-1820 SHAFT, LEVER JIN 1 
9 |A-146592-0400 SPRING AZ 1 
10 |A-146600-0200 O RING Oy 1 
11 |A-146602-0100 WASHER Jy 1 
12 | A-146540-4000 LEVER UN - AR 
- |A-146540-4100 LEVER VIV- AR 
13 |A-146621-1700 NUT fih 1 
14 |A-146621-1700 NUT Fyk 1 
15 |A-146526-2800 BOLT K Wh 1 
16 |A-146526-6400 BOLT K Wh 1 
17 |A-146594-0600 SPRING AZ 1 
18 |A-146541-0000 ANGLE 757 1 
19 |A-013020-6040 NUT Ty 2 
20 |A-139006-0200 BOLT K Wh 1 
21 |A-146600-4400 RING,SEAL VIT 1 
22 |A-146936-1100 BRACKET T Frk 1 
23 |A-010206-1040 BOLT K Wh 1 
24 |A-139308-0300 WASHER Jy 1 
25 | A-146545-3400 SCREW,LOAD (ا۸7‎ AR |L=53 
- |A-146545-3500 SCREW,LOAD A711 AR |L=55 
- |A-146545-3600 SCREW,LOAD (ا۸7‎ AR IL-57 
26 |A-139208-0900 NUT Fyk 1 
27 |A-146600-1200 O RING Oy 1 
28 |A-146861-0120 LEVER, GOVERNOR UN - 1 
29 |A-146579-2720 PIN,RETAINING t AR 
- |A-146579-2820 PIN,RETAINING t AR 
- |A-146579-2120 PIN,RETAINING t AR 
30 JA-146580-3900 SPRING AZ 1 
31 |A-139106-0200 SCREW (ا۸7‎ 4 
32 |A-146120-0120 VALVE,OVER FLOW NIT 1 
33 JA-146598-1000 CAP ży” 1 
34 |A-146598-0600 CAP ży” AR |L=18 
- |A-146598-0700 CAP ży” AR |L=21 
- |A-146598-0800 CAP 4497" AR |L=24 
- |A-146598-0900 CAP ży” AR |L=27 

















FIG. 28A FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(1/2)(FOR STD 8 OC)(732743-) 
71-IMYY' 157374" v7 (+ -J(STD&OCHI) 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 28A 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (12% ff: RSS 
A1 |A-16700-NA002 INJECTION PUMP ASSY 129 r77a75 77° 1 |INC.1-27 A etc. 
Pyty 
A2 | A-146822-0220 COVER ASSY AN -yyt» 1 |INC.1-27 
1 |A-146805-2120 COVER,GOVERNOR aN - 1 
2 | A-146515-0320 SHAFT,CONTROL PAD 1 
3 |A-146600-0100 O RING Oy 1 
4 |A-139310-0200 WASHER Jy 2 
5 |A-146530-0000 LEVER UN - AR 
- |A-146530-0100 LEVER UN - AR 
6 |A-014110-6440 WASHER VI 2 
7 |A-013020-6040 NUT Fyk 1 
8 |A-146515-1820 SHAFT, LEVER JIN 1 
9 |A-146592-0400 SPRING AZ 1 
10 |A-146600-0200 O RING Oy 1 
11 |A-146602-0100 WASHER Jy 1 
12 | A-146540-4000 LEVER UN - AR 
- |A-146540-4100 LEVER VIV- AR 
13 |A-146621-1700 NUT fih 1 
14 |A-146621-1700 NUT Fyk 1 
15 |A-146526-2800 BOLT K Wh 1 
16 |A-146526-6400 BOLT K Wh 1 
17 |A-146594-0600 SPRING AZ 1 
18 |A-146541-0000 ANGLE 757 1 
19 |A-013020-6040 NUT Ty 2 
20 |A-139006-0200 BOLT K Wh 1 
21 |A-146600-4400 RING,SEAL VIT 1 
22 |A-146936-1100 BRACKET T Frk 1 
23 |A-010206-1040 BOLT K Wh 1 
24 |A-139308-0300 WASHER Jy 1 
25 | A-146545-3400 SCREW,LOAD (ا۸7‎ AR |L=53 
- |A-146545-3500 SCREW,LOAD A711 AR |L=55 
- |A-146545-3600 SCREW,LOAD (ا۸7‎ AR IL-57 
26 |A-139208-0900 NUT Fyk 1 
27 |A-146600-1200 O RING Oy 1 
28 |A-146861-0120 LEVER, GOVERNOR UN - 1 
29 |A-146579-2720 PIN,RETAINING t AR 
- |A-146579-2820 PIN,RETAINING t AR 
- |A-146579-2120 PIN,RETAINING t AR 
30 JA-146580-3900 SPRING AZ 1 
31 |A-139106-0200 SCREW (ا۸7‎ 4 
32 |A-146120-0120 VALVE,OVER FLOW NIT 1 
33 JA-146598-1000 CAP ży” 1 
34 |A-146598-0600 CAP ży” AR |L=18 
- |A-146598-0700 CAP ży” AR |L=21 
- |A-146598-0800 CAP 4497" AR |L=24 
- |A-146598-0900 CAP ży” AR |L=27 

















FIG. 29 FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2(FOR STD)(-732742) 
71-IM Y 197376 VT AH -JSTD FA) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 29 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES ET RU ELF (12% ff: RSE 
A1 |A-16700-40K11 INJECTION PUMP ASSY foy 197318 v7 1 |INC.1-72 A etc. 
Fyts 
K |A-146600-1120 KIT,REPAIR UA" TRY b 1 
1 |A-146100-0020 PUMP,FEED KIT 1 
2 |A-146103-0000 COVER HIV - 1 
3 |A-139104-0000 SCREW A711 2 
A2 |A-146200-0020 DRIVE SHAFT ASSY EO INP yt 1 |INC.4-7 
4 |A-146200-0000 SHAFT,DRIVE JIN 1 
5 |A-146201-0000 KEY,WOODRUFF 4 1 
6 |A-146202-0100 DAMPER 4 uv 2 
7 |A-146203-0000 GEAR +t- 1 
8 |A-146204-0000 WASHER Jy 1 
9 |A-146210-1720 ROLLER H-7 1 1 
10 |A-146303-0100 PIN E 1 
11 |A-146304-0000 PIN t 1 
12 |A-146305-0000 CLIP 797 1 
13 | A-146205-0000 DISK T 137 1 
14 |A-146220-2120 CAM,DISK hh 1 
15 |A-146600-0800 O RING Oy 1 
16 |A-146300-0000 PISTON Ea 1 
17 |A-146301-0000 SLIDER 2713" 1 
18 |A-146603-0700 SHIM YA 1 
19 |A-146302-3600 SPRING, TIMER AZ AR 
- |A-146302-3500 SPRING,TIMER AZ AR 
- |A-146302-3700 SPRING,TIMER AV AR 
20 | A-146603-0700 SHIM YA AR |t=0.6 
- |A-146603-0800 SHIM yh AR |t=0.7 
- |A-146603-0900 SHIM YA AR |t=0.9 
- |A-146603-1000 SHIM YA AR |t=1.0 
- |A-146603-1100 SHIM YA AR |t=1.2 
- |A-146603-3600 SHIM YA AR |t=2.4 
21 |A-146600-0800 O RING Oy 1 
22 |A-146310-0700 COVER IN - 1 
23 |A-146620-5000 BOLT K Wh 2 
24 |A-146310-0100 COVER AN - 1 
25 |A-146620-5000 BOLT K Wh 2 
26 |A-146230-0000 SHIM YA 1 
27 |A-146230-0100 WASHER Jy 1 
28 |A-146231-0001 SEAT,SPRING y-b 1 
29 | A-146233-0000 SEAT,SPRING y-b 2 
30 | A-146603-0100 SHIM yh AR |t=0.8 
- |A-146603-0200 SHIM YA AR |t=1.0 
- |A-146603-0300 SHIM YA AR |t=1.2 
- |A-146603-0400 SHIM YA AR |t=1.5 
- |A-146690-1400 SHIM YA AR |t=0.9 
- |A-146690-1500 SHIM YA AR |t=1.1 
- |A-146690-1600 SHIM yh AR |t=1.3 
- |A-146690-1700 SHIM YA AR |t=1.4 
- |A-146690-1800 SHIM YA AR |t=1.6 
31 |A-146234-0500 PIN,GUIDE t 2 

















FIG. 29 FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2(FOR STD)(-732742) 
71-IM Y 197376 VT AH -JSTD FA) 











FIG. 29 





FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 


A 2t class | £D2507, FD25T7, FD25W7, B |2t class | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 


3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 


























3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 











Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS عا‎ 5 RD ELF (12% ME: RSE 

32 |A-146401-0520 HEAD,DISTRIBUTOR Ny 1 

33 |A-146600-0000 O RING Oy 1 

34 |A-146420-0200 SHIM YA AR |t=1.94 
- |A-146420-0700 SHIM YA AR |t=2.04 
- |A-146420-1200 SHIM YA AR |t=2.14 
- |A-146420-1700 SHIM YA AR |t=2.24 
- |A-146420-2200 SHIM YA AR |t=2.34 
- |A-146420-2700 SHIM YA AR |t=2.44 
- |A-146420-3200 SHIM YA AR |t=2.54 
- |A-146420-3700 SHIM YA AR |t=2.64 
- |A-146420-5600 SHIM YA AR |t=1.84 

35  |A-146433-0100 GASKET 3 Mh 4 

36 |A-146430-0320 VALVE,DELIVERY NIT 4 

37 |A-146432-0000 SPRING A2 4 

38 |A-146440-0220 HOLDER K" 4 

39 |A-139106-0100 SCREW A201 4 

40 |A-146568-0000 BOLT,PIVOT K Wh 2 

41 |A-026508-1140 GASKET 3 Mh 2 

42 |A-146588-0500 SPRING AZ 2 

43  |A-146569-0300 NUT Tok 1 

44 |A-146570-0100 SHAFT,GOVERNOR 747b 1 

45 |A-146600-0400 O RING Oy 1 

46 |A-146571-0000 SHIM YA AR |t=1.05 
- |A-146571-0100 SHIM YA AR |t=1.25 
- |A-146571-0200 SHIM YA AR |t=1.45 
- |A-146571-0300 SHIM YA AR |t=1.65 
- |A-146571-0400 SHIM YA AR |t=1.85 

47 |A-146602-0600 WASHER TI 1 

48 | A-146572-0020 HOLDER DUM 1 

49  |A-146602-2600 WASHER Jy 1 

50 |A-146975-4200 SLEEVE 4-7 1 

51 |A-146576-0200 CAP švy 1 

52 |A-146577-1900 PLUG,CLOSING 737 AR |L=2.3 
- |A-146577-2000 PLUG,CLOSING 777 AR |L=2.5 
- |A-146577-2100 PLUG,CLOSING 737 AR |L=2.7 
- |A-146577-2200 PLUG,CLOSING 777 AR |L=2.9 
- |A-146577-2300 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.1 
- |A-146577-2400 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.3 
- |A-146577-2500 PLUG,CLOSING 737 AR |L=3.5 
- |A-146577-2600 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.7 
- |A-146577-2700 PLUG,CLOSING 737 AR |L=3.9 
- |A-146577-6800 PLUG,CLOSING 777 AR |L=2.4 
- |A-146577-6900 PLUG,CLOSING 777 AR |L=2.6 
- |A-146577-7000 PLUG,CLOSING 777 AR |L=2.8 
- |A-146577-7100 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.0 
- |A-146577-7200 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.2 
- |A-146577-7300 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.4 
- |A-146577-7400 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.6 
- |A-146577-7500 PLUG,CLOSING 777 AR |L=3.8 

53 |A-146421-0020 PLUG 737 1 |INC.54-56 














FIG. 29 FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2(FOR STD)(-732742) 
71-IM Y 197376 VT AH -JSTD FA) 












































És FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 29 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 

Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (812% fiż: RSS 

54 |A-026508-1140 GASKET 3 Mh 1 

55 |A-146422-0000 BOLT K Wh 1 

56 |A-146600-0500 O RING Oy 1 

57 |A-146600-0600 O RING Oy 1 

58 |A-146600-0700 O RING Oy 1 

59 |A-146110-0220 VALVE,REGULATING NIT 1 0 

60 |A-146114-0000 RING,SPRING OVA 1 

61 |A-146206-0100 SPRING AZ 1 

62 |A-146650-0720 VALVE,MAGNET NIT 1 3 

63 JA-146600-1700 O RING Oy 1 

64 |A-146662-8320 WIRE 741 1 

65 |A-146621-4901 NUT 7٢ 1 

66 |A-027412-2440 BOLT,EYE K Wh 1 

67 |A-146009-9220 HOUSING,PUMP Ny VE 1 8 

68 |A-146601-0900 SEAL,OIL 3-1 1 

69 |A-146232-0320 SPRING AZ 1 

70 |A-146574-0320 FLYWEIGHT 774914 1 

71 |A-146210-5720 ROLLER H-7 1 

72 |A-146983-7200 PLATE,NUMBER 7° V-h 1 

















FIG. 29A FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2)(FOR STD & OC)(732743-) 
7i-IM7Y' 193378 77 (ATI -))(STD8OCH]) 















































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 29A 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (12% ff: RSE 
A1 |A-16700-NA002 INJECTION PUMP ASSY foy 197318 v7 1 |INC.1-72 A etc. 
Fyts 
K |A-146600-1120 KIT,REPAIR UA" TRY b 1 
1 |A-146100-0020 PUMP,FEED KIT 1 
2 |A-146103-0000 COVER HIV - 1 
3 |A-139104-0000 SCREW A711 2 
A2 |A-146200-0020 DRIVE SHAFT ASSY EO INP yt 1 |INC.4-7 
4 |A-146200-0000 SHAFT,DRIVE JIN 1 
5 |A-146201-0000 KEY,WOODRUFF 4 1 
6 |A-146202-0100 DAMPER 4 uv 2 
7 |A-146203-0000 GEAR +t- 1 
8 |A-146204-0000 WASHER Jy 1 
9 |A-146210-1720 ROLLER H-7 1 1 
10 |A-146303-0100 PIN E 1 
11 |A-146304-0000 PIN t 1 
12 |A-146305-0000 CLIP 797 1 
13 | A-146205-0000 DISK T 137 1 
14 |A-146220-2120 CAM,DISK hh 1 
15 |A-146600-0800 O RING Oy 1 
16 |A-146300-0000 PISTON Ea 1 
17 |A-146301-0000 SLIDER 2713" 1 
18 |A-146603-0700 SHIM YA 1 
19 |A-146302-3600 SPRING, TIMER AZ AR 
- |A-146302-3500 SPRING,TIMER AZ AR 
- |A-146302-3700 SPRING,TIMER AV AR 
20 | A-146603-0700 SHIM YA AR |t=0.6 
- |A-146603-0800 SHIM yh AR |t=0.7 
- |A-146603-0900 SHIM YA AR |t=0.9 
- |A-146603-1000 SHIM YA AR |t=1.0 
- |A-146603-1100 SHIM YA AR |t=1.2 
- |A-146603-3600 SHIM YA AR |t=2.4 
21 |A-146600-0800 O RING Oy 1 
22 |A-146310-0700 COVER IN - 1 
23 |A-146620-5000 BOLT K Wh 2 
24 |A-146310-0100 COVER AN - 1 
25 |A-146620-5000 BOLT K Wh 2 
26 |A-146230-0000 SHIM YA 1 
27 |A-146230-0100 WASHER Jy 1 
28 |A-146231-0001 SEAT,SPRING y-b 1 
29 | A-146233-0000 SEAT,SPRING y-b 2 
30 | A-146603-0100 SHIM yh AR |t=0.8 
- |A-146603-0200 SHIM YA AR |t=1.0 
- |A-146603-0300 SHIM YA AR |t=1.2 
- |A-146603-0400 SHIM YA AR |t=1.5 
- |A-146690-1400 SHIM YA AR |t=0.9 
- |A-146690-1500 SHIM YA AR |t=1.1 
- |A-146690-1600 SHIM yh AR |t=1.3 
- |A-146690-1700 SHIM YA AR |t=1.4 
- |A-146690-1800 SHIM YA AR |t=1.6 
31 |A-146234-0500 PIN,GUIDE t 2 

















FIG. 29A FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2)(FOR STD & OC)(732743-) 
7i-IM7Y' 193378 77 (ATI -))(STD8OCH]) 














FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 


A 2t class | £D2507, FD25T7, FD25W7, B |2t class | FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 


3t class | FD30C3, FD30T3, FD30W3 


FIG. 29A 





























3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 











Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS عا‎ 5 RD ELF (12% ME: RSE 

32 |A-146401-0520 HEAD,DISTRIBUTOR Ny 1 

33 |A-146600-0000 O RING Oy 1 

34 |A-146420-0200 SHIM YA AR |t=1.94 
- |A-146420-0700 SHIM YA AR |t=2.04 
- |A-146420-1200 SHIM YA AR |t=2.14 
- |A-146420-1700 SHIM YA AR |t=2.24 
- |A-146420-2200 SHIM YA AR |t=2.34 
- |A-146420-2700 SHIM YA AR |t=2.44 
- |A-146420-3200 SHIM YA AR |t=2.54 
- |A-146420-3700 SHIM YA AR |t=2.64 
- |A-146420-5600 SHIM YA AR |t=1.84 

35  |A-146433-0100 GASKET 3 Mh 4 

36 |A-146430-0320 VALVE,DELIVERY NIT 4 

37 |A-146432-0000 SPRING A2 4 

38 |A-146440-0220 HOLDER K" 4 

39 |A-139106-0100 SCREW A201 4 

40 |A-146568-0000 BOLT,PIVOT K Wh 2 

41 |A-026508-1140 GASKET 3 Mh 2 

42 |A-146588-0500 SPRING AZ 2 

43  |A-146569-0300 NUT Tok 1 

44 |A-146570-0100 SHAFT,GOVERNOR 747b 1 

45 |A-146600-0400 O RING Oy 1 

46 |A-146571-0000 SHIM YA AR |t=1.05 
- |A-146571-0100 SHIM YA AR |t=1.25 
- |A-146571-0200 SHIM YA AR |t=1.45 
- |A-146571-0300 SHIM YA AR |t=1.65 
- |A-146571-0400 SHIM YA AR |t=1.85 

47 |A-146602-0600 WASHER TI 1 

48 | A-146572-0020 HOLDER DUM 1 

49  |A-146602-2600 WASHER Jy 1 

50 |A-146976-0700 SLEEVE 4-7 1 

51 |A-146576-0400 CAP švy 1 

52 |A-146877-1020 PLUG,CLOSING 737 AR |L=5.2 
- |A-146877-1120 PLUG,CLOSING 777 AR |L=5.3 
- |A-146877-1220 PLUG,CLOSING 737 AR |L=5.4 
- |A-146877-1320 PLUG,CLOSING 777 AR |L=5.5 
- |A-146877-1420 PLUG,CLOSING 777 AR |L=5.6 
- |A-146877-1520 PLUG,CLOSING 777 AR |L=5.7 
- |A-146877-1620 PLUG,CLOSING 737 AR |L=5.8 
- |A-146877-1720 PLUG,CLOSING 777 AR |L=5.9 
- |A-146877-1820 PLUG,CLOSING 737 AR |L=6.0 
- |A-146877-1920 PLUG,CLOSING 777 AR [L-6.1 
- |A-146877-2020 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.2 
- |A-146877-2120 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.3 
- |A-146877-2220 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.4 
- |A-146877-2320 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.5 
- |A-146877-2420 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.6 
- |A-146877-2520 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.7 
- |A-146877-2620 PLUG,CLOSING 777 AR |L=6.8 

53 |A-146421-0020 PLUG 737 1 |INC.54-56 














FIG. 29A FUEL INJECTION PUMP(INNER PARTS)(2/2)(FOR STD & OC)(732743-) 
7i-IM7Y' 193378 77 (ATI -))(STD8OCH]) 















































És FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 29A 
هم‎ PPP TOT FUNT. | ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 

Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU ELF (812% ff: RSE 

54 |A-026508-1140 GASKET 3 Mh 1 

55 |A-146422-0000 BOLT K Wh 1 

56 |A-146600-0500 O RING Oy 1 

57 |A-146600-0600 O RING Oy 1 

58 |A-146600-0700 O RING Oy 1 

59 |A-146110-0220 VALVE,REGULATING NIT 1 0 

60 |A-146114-0000 RING,SPRING OVA 1 

61 |A-146206-0100 SPRING AZ 1 

62 |A-146650-0720 VALVE,MAGNET NIT 1 3 

63 JA-146600-1700 O RING Oy 1 

64 |A-146662-8320 WIRE 741 1 

65 |A-146621-4901 NUT 7٢ 1 

66 |A-027412-2440 BOLT,EYE K Wh 1 

67 |A-146009-9220 HOUSING,PUMP Ny VE 1 8 

68 |A-146601-0900 SEAL,OIL 3-1 1 

69 |A-146232-0320 SPRING AZ 1 

70 |A-146574-0320 FLYWEIGHT 774914 1 

71 |A-146210-5720 ROLLER H-7 1 

72 |A-146983-7200 PLATE,NUMBER 7° V-h 1 

















FUEL FILTER(FITTING PARTS) 


71-1M74M3 (47477 N -)) 


FIG. 30 
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€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 30 
A FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2tclass FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
Skelassy |POS0C 7 EDSOTA, PD30W7; 31 class |FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES mane = ECS BB an ARA {EX fas : 518 2 E 
1 |A-16400-41K00 FUEL FILTER 71-744 1 | SEE FIG.31 
2 | A-08120-8251E BOLT&WASHER K L-IP PAN 2 
3 |A-17521-41K00 TUBE FT" 1 
4 |A-16794-10G00 GASKET 3 Mh 2 
5 |A-02173-02820 HOSE,DRAIN j-4 1 

















FIG. 31 FUEL FILTER(INNER PARTS) 
1-107405(1771Ý -V) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 31 
A [T [PRET FORTY | | B [acies د‎ FPADSTA PREDIO PRA POĐEM 
3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EL A 112% fi: RSE 
A1 |A-16400-41K00 FUEL FILTER ASSY 71-144 NIP yt 1 |INC.1-7 
1 |A-16401-41K00 COVER HN - 1 |INC.2 
A-16407-W4900 PACKING IV 98/7 1 
A2 |A-16410-10H00 CARTRIDGE ASSY d-Myv Tyto 1 |INC.3-7 
3 |A-16405-T9005 CARTRIDGE h-MyY" 1 
4 |A-16413-10H00 SENSOR tý 1 |INC.5-7 
5 |A-16412-10H00 SENSOR ty 1 
6 |A-16407-T9001 O RING Oy 1 
7 |A-16406-T9001 O RING Oy 1 

















FIG. 33 © STARTER(FITTING PARTS) (A) 
A4-53(477477 N”) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 32 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EL Ef (812% ff: RSE 
1 |A-23300-6K200 STARTER 45-53 1 JA 
STD,HCS,UL-DS 
SEE FIG.34 
- |A-23300-40K21 STARTER 45-53 1 JA 
OC 
12V 
- |A-23300-10T03 STARTER 48-3 1 JA 
24V(GE) 
24V 
2 |A-08121-0301E BOLT&WASHER K 47 2 JA 
3 |A-08911-3081A NUT fih 1 JA 
4 |A-08915-1381A WASHER Uy 1 JA 
5 |A-23308-40K20 O RING Oy 1 JA 

















FIG. 33 — STARTER(FITTING PARTS) (B) 
A4-3(477477 N”) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 33 
A SRB zlej Pa olaa IE 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EL Ef (12% fiż: RSS 
1 |A-23300-6K200 STARTER 45-53 1 |B 
STD 
SEE FIG.35 
- |A-23300-40K21 STARTER 45-53 1 |B 
OC 
12V 
2 |A-08121-0301E BOLT&WASHER d ٧47 2 |B 
3 |A-08911-3081A NUT Tok 1 |B 
4 |A-08915-1381A WASHER Jy 1 |B 
5 |A-23308-40K20 O RING Oy 1 |B 

















FIG. 34 © STARTER(INNER PARTS)(FOR STD 8 HCS 8 UL-DS) (A) 
A8-5(471N" -)(STD&HCS&UL-DSFA) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 34 
هم‎ PPP TOT FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EL Ef (812% fi: RSS 
1 |A-23300-6K200 STARTER 45-53 1 JA 
INC.2-23 
STD,HCS,UL-DS 
12V 
2 |A-23310-0Y000 ARMATURE PFP 1 |A 
INC.3,4 
3 |A-23319-M4900 BEARING N TYI 1 JA 
4 |A-23338-M4900 BEARING N TYI 1 JA 
5 |A-23306-6T000 COIL,FIEDL HW 1 JA 
INC.6,7 
6 |A-23305-09500 SCREW A201 4 |A 
7 |A-23379-57J05 BRUSH (+) VI 2 JA 
8 |A-23337-0Y000 COVER,REAR AN - 1 JA 
9 |A-23378-57J05 HOLDER,BRUSH da 1 JA 
INC.10,11 
10 |A-23333-W2500 SPRING,BRUSH AZ 4 |A 
11 |A-23379-57J05 BRUSH ,(-) 77 2 JA 
A |A-23312-6T000 PINION ASSY,CLUTCH Et 1 JA 
INC.12-16 
12 |A-23354-6T000 GEAR 4 T- 1 JA 
INC.13,14 
13 |A-23358-07G00 BEARING N TYI 1 JA 
14 |A-23363-07G00 BEARING N TYI 1 JA 
15 |A-23357-6T000 SHAFT,PINION 747b 1 |A 
16 |A-23465-M4900 SET,STOPPER Aby tyb 1 JA 
17 [A-23343-6T000 SWITCH,MAGNETIC My 1 JA 
18 |A-23318-6T000 CASE,PINION ۲-2 1 JA 
19 |A-23341-43G00 RETAINER ېم(‎ 1 JA 
20 |A-23322-6T000 SET,SHIFT LEVER YIBLIN tyh 1 JA 
21 |A-23470-6T000 KIT,DUST COVER 4 AMI —4 h 1 JA 
22 |A-23340-0Y000 BOLT,THROUGH K Ibh 2 JA 
23 |A-23344-57J05 SCREW 72 2 |A 

















FIG.35 STARTER(INNER PARTS)(FOR STD) (B) 
253-5171 -9)(STDFA) 












































És FD20C7, FD20T7, FD20W7, 11 class | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 35 
هم‎ PST FUNT. || B ٠هم‎ FBEBEIS FRITS: PITS, EORR 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES mane = RU EL Ef (12% AŽ RSE 
1 |A-23300-6K200 STARTER 45-53 1 |B 
INC.2-23 
12V 
2 |A-23310-0Y000 ARMATURE PFP 1 |B 
INC.3,4 
3 |A-23319-M4900 BEARING N TYI 1 |B 
4 |A-23338-M4900 BEARING N TYI 1 JB 
5 |A-23306-6T000 COIL,FIEDL HW 1 JB 
INC.6,7 
6 |A-23305-09500 SCREW A201 4 |B 
7 |A-23379-57J05 BRUSH (+) 77? 2 |B 
8 |A-23337-0Y000 COVER,REAR AN - 1 JB 
9 |A-23378-57J05 HOLDER,BRUSH da 1 |B 
INC.10,11 
10 |A-23333-W2500 SPRING,BRUSH AZ 4 |B 
11 |A-23379-57J05 BRUSH,(-) v 2 |B 
A |A-23312-6T000 PINION ASSY,CLUTCH ٢-177 1 JB 
INC.12-16 
12 |A-23354-6T000 GEAR 4 T- 1 |B 
INC.13,14 
13 |A-23358-07G00 BEARING N TYI 1 |B 
14 |A-23363-07G00 BEARING N TYI 1 |B 
15 |A-23357-6T000 SHAFT,PINION JIN 1 JB 
16 |A-23465-M4900 SET,STOPPER Aby tyb 1 |B 
17 |A-23343-6T000 SWITCH,MAGNETIC My 1 JB 
18 |A-23318-6T000 CASE,PINION 5-4 1 JB 
19 |A-23341-43G00 RETAINER ېم(‎ 1 JB 
20 |A-23322-6T000 SET,SHIFT LEVER JIN tyh 1 JB 
21 |A-23470-6T000 KIT,DUST COVER 4 AbHIN by h 1 |B 
22 |A-23340-0Y000 BOLT,THROUGH K Wh 2 |B 
23 |A-23344-57J05 SCREW 72 2 |B 

















FIG. 36 GENERATOR(FITTING PARTS) (A) 
Y 14-5 497477 N -7) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 36 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES ET RU ELF (12% fi: RSS 
1 |A-23100-NA000 GENERATOR Y ržv-i 1 |A:-751099 
STD,OC,HCS 
12V-60A 
- |A-23100-NA00A GENERATOR Yu 1 |A:751100- 
STD,OC,HCS 
12V-60A 
SEE FIG.38 
- |A-23100-L2915 GENERATOR Y 14-4 1 JA 
UL-DS 
12V-20A 
SEE FIG.40 
- |A-23100-90078 GENERATOR Yu 1 |A 
24V(GE) 
24V-30A 
SEE FIG.41 
2 |A-11716-6T000 BOLT K Ibh 1 JA 
3 |A-08915-1381A WASHER Jy 1 JA 
4 |A-33296-43G00 WASHER Jy 1 |A 
5 |A-08124-0051A BOLT K Wh 1 JA 
6 |A-11713-40K00 SPACER AN Y 1 JA 
STD,OC,HCS,24V(GE) 
- |A-11713-40K01 SPACER IN 1 JA 
UL-DS 
7 |A-08915-1401A WASHER Jy 1 JA 
8 |A-08915-4401A WASHER Jy 1 JA 
9 |A-11719-37N00 STOPPER Aby“ 1 JA 
STD,OC,HCS,24V(GE) 
- |A-08911-2401A STOPPER Aby“ 1 JA 
UL-DS 
10 | A-24210-S0900 CLIP 797 1 JA 

















FIG. 37 GENERATOR(FITTING PARTS) (B) 
Y 14-5 4974727 N -7) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 37 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES ET RU ELF (12% fae | RSE 
1 |A-23100-NA000 GENERATOR Y ržv-i 1 |B:-751099 
STD 
12V-60A 
- |A-23100-NA00A GENERATOR Yu 1 |B:751100- 
STD,OC 
12V-60A 
SEE FIG.39 
2 |A-11716-6T000 BOLT K Wh 1 JB 
3 |A-08915-1381A WASHER Jy 1 |B 
4 |A-33296-43G00 WASHER Jy 1 |B 
5 |A-08124-0051A BOLT K Wh 1 |B 
6 |A-11713-40K00 SPACER AN -4 1 |B 
7 |A-08915-1401A WASHER Jy 1 |B 
8 |A-08915-4401A WASHER Jy 1 JB 
9 |A-11719-37N00 STOPPER Aby“ 1 JB 
10 |A-24210-S0900 CLIP 797 1 JB 

















FIG. 38 | GENERATOR(INNER PARTS)(FOR STD 8 OC & HCS)(751100-) (A) 
V 1b-4(4 HI" -)(STD&OC&HCS HI) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 38 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES EKS RU ELA 112% fi: FHSS 
A |A-23100-NAO0A GENERATOR ASSY Y 14V-37ytv 1 JA 
INC.1-12 
1 |A-23108-05300 ROTOR ASSY D-27ytv 1 JA 
INC.2 
2 |A-23120-0M000 BEARING,BALL N TYI 1 JA 
3 |A-23102-05300 STATOR Ar-3 1 JA 
4 |A-23127-NA00A BRACKET ASSY,REAR 1 MPyt 1 JA 
INC.5-8 
5 |A-23124-NA00A RECTIFIER ASSY VYTAIPÁTP St, 1 JA 
INC.6-8 
6 |A-23142-31U00 BRUSH SET 7 378) 1 JA 
7 |A-23215-VW20A REGURATOR ASSY VA” 3v-37 yt 1 JA 
INC.6 
8 |A-23230-7T402 DIODE ASSY 4 12-۳ را‎ 1 JA 
9 |A-23118-7T400 BRACKET ASSY,FRONT V FryhPyt 1 JA 
INC.10 
10 |A-23120-0M005 BEARING,BALL N TYI 1 JA 
11 |A-23150-65N00 PULLEY ASSY 7 =P yt 1 JA 
12 [A-23200-7T400 KIT, SCREW Aga» 1 JA 

















FIG. 39 GENERATOR(INNER PARTS)(FOR STD & OC)(751100-) (B) 
y 1%L-3(173N -(STD&OC H) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 39 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES EKS RU ELA 112% ff: RSE 
A |A-23100-NAO0A GENERATOR ASSY Y 14V-37ytv 1 JB 
INC.1-12 
1 |A-23108-05300 ROTOR ASSY D-37 yt» 1 JB 
INC.2 
2 |A-23120-0M000 BEARING,BALL N TYI 1 |B 
3 |A-23102-05300 STATOR Ar-3 1 |B 
4 |A-23127-NAO0A BRACKET ASSY,REAR 1 MPyt 1 JB 
INC.5-8 
5 |A-23124-NA00A RECTIFIER ASSY VYTAIPÁTP St, 1 JB 
INC.6-8 
6 |A-23142-31U00 BRUSH SET 7 378) 1 |B 
7 |A-23215-VW20A REGURATOR ASSY VA” 3v-37 yt 1 JB 
INC.6 
8 |A-23230-7T402 DIODE ASSY را 12-۳ و‎ 1 JB 
9 |A-23118-7T400 BRACKET ASSV,FRONT V FryhPyt 1 JB 
INC.10 
10 |A-23120-0M005 BEARING,BALL N TYI 1 JB 
11 |A-23150-65N00 PULLEY ASSY 7 =P yt 1 JB 
12 [A-23200-7T400 KIT,SCREW Aga» 1 |B 

















FIG. 40 GENERATOR(INNER PARTS)(FOR UL-DS) (A) 
y 135-1771 -))(UL-DSH) 


SECTION A-A 


8 
9 10 11 


SECTION B-B 
12 


SECTION C-C 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 40 
A| [PRET TOT | | B [acies د‎ FPADSTA EBRD. FORET FOŻONA 
3tclass | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES mane = RU ELF 112% MS: RSE 
A |A-23100-L2915 ALTERNATOR ASSY 131-27 1 JA 
INC.1-29 
UL-DS 
1 |A-23102-L2915 STATOR Ar-3 1 JA 
2 |A-23108-L2915 ROTOR ASSY D-37 yt» 1 JA 
INC.3 
3 |A-23120-P4510 BEARING,REAR N TYI 1 JA 
4 |A-23127-L2915 BRACKET ASSY,REAR DAY to 1 JA 
INC.5-16 
5 |NOPART NO. # |BRACKET,REAR T rak 1 JA 
6 |A-23170-P4510 INSULATOR (7114 1 JA 
7 |A-23230-00512 RECTIFIER ASSY VITLIFITP St, 1 JA 
8 |A-23158-U0110 SET,NUT Fybtyk 1 JA 
INC.9-11 
9 |NOPARTNO. # |NUT&WASHER WI y? 1 JA 
10 |NOPART NO. # |INSULATOR 47114 1 JA 
11 |NOPART NO. # |INSULATOR (7114 3 JA 
12 |A-23157-Z9000 SCREW 272 1 JA 
13 |A-23133-P4510 HOLDER ASSY,BRUSH dV Pyty 1 JA 
INC.14-16 
14 |A-23138-A5510 SPRING,BRUSH Ay 2 |A 
15 |A-23135-P4510 BRUSH VI 2 JA 
16 |NO PART NO. # |SCREW A201 2 JA 
17 |A-23250-L2915 BRACKET ASSY,FRONT I FryhPyt 1 JA 
INC.18-23 
18 |NO PART NO. # |BRACKET,FRONT T rak 1 JA 
19 |A-23120-90015 BEARING,FRONT N TYI 1 JA 
20 |NO PART NO. # |RETAINER,BEARING UT 1 JA 
21 |NO PART NO. # |SEAL y- 2 JA 
22 |A-23115-A5510 SET, SCREW Ath 1 JA 
INC.23 
23 |A-23141-00110 SCREW (ا۸7‎ 3 JA 
24 |A-23131-U0510 SET,BOLT k wktyb 1 |A 
INC.25 
25 |NO PART NO. # [BOLT K Ibh 4 JA 
26 |A-23150-L2915 PULLEY ASSY T -UFyty 1 JA 
27 |A-23153-00110 SET,NUT tyktyk 1 JA 
INC.28,29 
28 |NO PART NO. # [NUT fih 1 JA 
29 |NO PART NO. # | WASHER,SPRING VODA) 1 |A 

















FIG.41 GENERATOR(INNER PARTS)(FOR 24V(GE)) (A) 
y 15b -4(171Ň -)(24V(GE) H) 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 41 
A [T remeras Fai | | B د هه«‎ FPADSTA EBRD. ROZNIA FOŻONA 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, 3tclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES mane = RU ELA 112% ME! RSE 
A |A-23100-90078 GENERATOR ASSY Y 14V-37ytv 1 JA 
INC.1-6 
24V(GE) 
1 |A-23108-99308 ROTOR ASSY D-37 yt» 1 JA 
INC.2 
2 |A-23120-0M000 BEARING,BALL N TYI 1 JA 
3 |A-23128-99415 BRACKET ASSY,REAR 7 MM yt 1 JA 
4 |A-23119-99215 BRACKET ASSY,FRONT I MP yt 1 JA 
5 |A-23151-99602 PULLEY ASSY 7'-Jr»yt» 1 JA 
6 |A-23138-99019 KIT,SCREW Aga» 1 JA 

















FIG. 42 ELECTRICAL PARTS (A) 
IVI aly -Y 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 42 

A FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2tclass FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 

Stelassy | FD30C7ĘD30T7, FD30W7; 3tclass |FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES Fax 5 ECS BE an ATA {EX fas : RSE 

1 |A-16470-95000 DETECTOR,FUEL 7775 1 JA 

2 |A-14064-54T00 GASKET,DUCT 3 My 1 JA 

3 |A-11067-90063 TIMER,GLOW 347 1 JA 

4 |A-25230-18A00 RELAY,GLOW Jy- 1 JA 

















FIG. 43 ELECTRICAL PARTS (B) 
ID7NIANN -Y 












































€ FD20C7, FD20T7, FD20W7, 1tclass | FHD15C3, FHD15T3, FHD18C3, FHD18T3 FIG. 43 
A FD25C7, FD25T7, FD25W7, B |2tclass FD20C3, FD20C13, FD20T3, FD20T13, FD20W3, 
FD25C3, FD25C13, FD25T3, FD25T13, FD25W3 
3t class | FD30C7, FD30T7, FD30W7, Stclass | FD30C3, FD30T3, FD30W3 
Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES Fax 5 505 ELF 112% iż: RSS 
1 |A-16470-95000 DETECTOR,FUEL 7 TII 1 JB 
2 |A-14064-54T00 GASKET,DUCT 3 Mh 1 |B 
3 |A-11067-90063 TIMER,GLOW 347 1 JB 
4 |A-25230-18A00 RELAY,GLOW Jy- 1 JB 
5 |A-20017-NA001 GASKET 3 My 1 |B 
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A-00922-24700 
A-00922-24700 
A-00922-25200 
A-00922-25200 
A-00922-26200 
A-00922-26200 
A-00926-41600 
A-00931-20800 


A-00931-20800 
A-00933-20650 
A-00933-20650 
A-01001-20024 
A-01001-20024 
A-01011-00074 
A-01011-00074 
A-010206-1040 
A-010206-1040 
A-01111-16144 


A-01111-16144 
A-01125-00104 
A-01125-00104 
A-01151-01004 
A-01211-01054 
A-01211-01054 
A-01225-00112 
A-013020-6040 
A-013020-6040 
A-013020-6040 


A-013020-6040 
A-014110-6440 
A-014110-6440 
A-01522-05104 
A-01522-10224 
A-01558-00111 
A-01558-00124 
A-01558-00124 
A-01612-11134 
A-01612-11134 


A-01642-03004 
A-01642-03004 
A-01642-03004 
A-01648-00024 
A-01648-00024 
A-01648-00024 
A-01648-00044 
A-01648-00044 
A-01648-00084 
A-01648-00154 


A-01648-00224 
A-01648-00224 
A-01931-00134 
A-01931-00134 
A-01931-00394 
A-01931-00394 
A-02173-02820 
A-026508-1140 
A-026508-1140 
A-026508-1140 





21 
22 
4 
5 
21 
22 
4 
5 
14 
12 


13 
12 


16 
26 
27 
14 
28 
28 
28A 


28A 
28 
28A 


24 
12 
13 


N m N 


10 
11 


30 

29 

29 
29A 





A-026508-1140 
A-027412-2440 
A-027412-2440 
A-05412-1800P 
A-05412-1800P 
A-08051-0501A 
A-081A0-6161A 
A-081B0-8201A 
A-081B0-8201A 
A-08120-61228 


A-08120-61228 
A-08120-61628 
A-08120-61633 
A-08120-61633 
A-08120-62028 
A-08120-62028 
A-08120-62528 
A-08120-8031A 
A-08120-8161E 
A-08120-8161E 


A-08120-8161E 
A-08120-8161E 
A-08120-8161E 
A-08120-8161E 
A-08120-8201E 
A-08120-8201E 
A-08120-8201E 
A-08120-8201E 
A-08120-8201E 
A-08120-8201E 


A-08120-8201E 
A-08120-8201E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 
A-08120-8251E 


A-08120-8301E 
A-08120-8301E 
A-08120-8401E 
A-08120-8401E 
A-08120-8451E 
A-08120-8451E 
A-08120-8451E 
A-08120-8451E 
A-08120-8451E 
A-08120-8601F 


A-08120-8651E 
A-08120-8651E 
A-08120-8701E 
A-08120-8701E 
A-08120-8751A 
A-08120-8851A 
A-08120-8851A 
A-08120-8901A 
A-08120-8901A 
A-08120-8901A 





29A 
29 

29A 
18 
19 
14 
14 
12 
13 

6 


7 
14 
4 
5 
12 
13 
24 
23 
4 
4 


5 
5 
18 
19 
18 
18 
18 
19 
19 
19 


21 
22 
2 
15 
20 
21 


ararBurur 


m 
O 





A-08121-0001A 
A-08121-0001A 
A-08121-0201E 
A-08121-0201E 
A-08121-0301E 
A-08121-0301E 
A-08121-0301E 
A-08121-0301E 
A-08121-0301E 
A-08121-0301E 


A-08121-0451E 
A-08121-0451E 
A-08121-0501E 
A-08121-0501E 
A-08121-0701E 
A-08121-0701E 
A-08121-0901A 
A-08121-0901A 
A-08124-0051A 
A-08124-0051A 


A-08170-66510 
A-08170-66510 
A-08170-8501A 
A-08171-0201A 
A-08171-0201A 
A-08223-81810 
A-08223-81810 
A-08223-82210 
A-08223-82210 
A-08223-82810 


A-08223-82810 
A-08227-02510 
A-08227-03040 
A-08227-03040 
A-08227-08010 
A-08911-1081G 
A-08911-1081G 
A-08911-1081G 
A-08911-1081G 
A-08911-2401A 


A-08911-2401A 
A-08911-2401A 
A-08911-2441A 
A-08911-2441A 
A-08911-3081A 
A-08911-3081A 
A-08911-6401A 
A-08911-6401A 
A-08912-80610 
A-08912-80610 


A-08915-13410 
A-08915-13410 
A-08915-1381A 
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A-08915-1421A 
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A-08915-33610 
A-08915-33610 
A-08915-3401A 
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A-08915-43610 
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A-08915-4401A 
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A-11012-43G10 
A-11013-T9000 
A-11019-90002 
A-11021-J2000 
A-11021-J2000 
A-11021-J2000 
A-11024-54T00 
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A-11026-61000 
A-11033-43G03 
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A-11056-09D61 
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A-11065-63G00 
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A-11067-90063 
A-11067-90063 
A-11072-34N02 
A-11072-34N02 
A-11076-40K01 
A-11076-40K01 
A-11086-43G00 
A-11086-43G00 
A-11098-45N00 


A-11098-45N00 
A-11099-45N00 
A-11099-45N00 
A-11099-45N10 
A-11099-45N10 
A-11099-45N11 
A-11099-45N11 
A-11110-02N09 
A-11110-2T704 
A-11110-2T704 
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A-11121-38U00 
A-11121-38U00 
A-11121-63G03 
A-11121-63G03 
A-11121-63G03 
A-11128-69200 
A-11128-69200 
A-11140-02N01 
A-11140-2T700 





12 
13 
23 
23 


23 
12 
12 
13 
12 


13 
42 
43 


23 
12 
13 
12 
13 
12 


13 
12 
13 
12 
13 
12 
13 


ON N O) N O) ao 


SNOoONNNNNNN | X 
an 





A-11140-2T700 
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A-11715-40K00 
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A-11720-NA002 
A-11720-NA003 
A-11720-NA003 
A-11720-41K05 


A-11720-41K05 
A-11810-43G00 
A-11810-43G00 
A-11826-40K00 
A-11826-40K00 
A-11914-41K00 
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A-11925-NA000 
A-11926-NA000 
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A-12010-6T015 

A-12030-31N00 


A-12032-54T00 

A-12033-6T011 

A-12100-0W802 
A-12109-43G00 
A-12111-2W200 
A-12112-43G00 
A-12117-2W200 
A-12118-2W200 
A-12119-2W200 
A-12120-2W200 
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A-12298-34N00 


A-12304-41K01 
A-12304-41K01 
A-12304-6K200 
A-12304-6K200 
A-12309-62503 
A-12310-NA000 
A-12310-NA000 
A-12310-NA002 
A-12310-NA002 
A-12312-L1800 
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A-12313-10600 
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A-13015-43G01 
A-13016-41K00 
A-13016-41K00 
A-13016-54T00 
A-13021-40K00 
A-13021-40K00 
A-13021-43G01 
A-13024-0T600 
A-13030-37500 
A-13031-41K00 


A-13031-41K00 
A-13031-5K400 
A-13031-5K400 
A-13034-NA002 
A-13034-NA002 
A-13034-41K01 

A-13034-41K01 

A-13034-6K202 
A-13034-6K202 
A-13037-54T01 


A-13037-54T01 
A-13037-54T01 
A-13039-34N00 
A-13039-34N00 
A-13040-09W00 
A-13040-09W00 
A-13081-40K00 
A-13201-43G01 
A-13202-43G01 
A-13203-90010 


A-13207-V1700 
A-13208-Z5500 
A-13209-43G01 
A-13212-54T01 
A-13212-54T01 
A-13222-43G00 
A-13223-43G01 
A-13224-0W800 
A-13224-0W800 
A-13231-54T02 


A-13234-43G01 
A-13238-43G00 
A-13252-43G02 
A-13255-43G00 
A-13256-43G01 
A-13256-43G02 
A-13257-63G01 
A-13258-63G01 
A-13265-02N02 
A-13265-02N02 


A-13268-D0104 
A-13268-D0104 
A-13268-29N00 
A-13268-29N00 
A-13268-29N00 
A-13270-43G03 
A-13270-43G03 
A-13270-43G03 
A-13297-43G00 
A-13510-40K01 
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PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. 
ib m % 7 B] # v ab in ae B] dew Em z MEG] bm å = MG 
A-13510-40K01 4 A-146203-0000 29 A-146420-3200 29 A-146574-0320 29 
A-13510-40K01 5 A-146203-0000 29A A-146420-3200 29A A-146574-0320 29A 
A-13560-54T00 4 A-146204-0000 29 A-146420-3700 29 A-146576-0200 29 
A-13560-54T00 5 A-146204-0000 29A A-146420-3700 29A A-146576-0400 29A 
A-139006-0200 28 A-146205-0000 29 A-146420-5600 29 A-146577-1900 29 
A-139006-0200 28A A-146205-0000 29A A-146420-5600 29A A-146577-2000 29 
A-139104-0000 29 A-146206-0100 29 A-146421-0020 29 A-146577-2100 29 
A-139104-0000 29A A-146206-0100 29A A-146421-0020 29A A-146577-2200 29 
A-139106-0100 29 A-146210-1720 29 A-146422-0000 29 A-146577-2300 29 
A-139106-0100 29A A-146210-1720 29A A-146422-0000 29A A-146577-2400 29 
A-139106-0200 28 A-146210-5720 29 A-146430-0320 29 A-146577-2500 29 
A-139106-0200 28A A-146210-5720 29A A-146430-0320 29A A-146577-2600 29 
A-139208-0900 28 A-146220-2120 29 A-146432-0000 29 A-146577-2700 29 
A-139208-0900 28A A-146220-2120 29A A-146432-0000 29A A-146577-6800 29 
A-139308-0300 28 A-146230-0000 29 A-146433-0100 29 A-146577-6900 29 
A-139308-0300 28A A-146230-0000 29A A-146433-0100 29A A-146577-7000 29 
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